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ADVERTENCIA PRELIMINAR. 



Para la i)orfecta intelijíenoia do Ion fenómenos volcánicos 
contenidos en <*sta« efemérides, nos creemos obligados á prece- 
derlos de nna Hilera advertencia en qne >^e contengan los oríge- 
m^, métodos, definiciones, etc., que por lo dicho es indispensa- 
ble conocer. 

Es al Sr. Pbro. I). Jooé María Arreóla á quien se debe la 
idea d^e sujetar al volcán "Colima" á una olwervación minucio- 
sa de todos los fenómenos que presienta. En el año de 1893, época 
en que se organizaron los trabajos regulares del Observatorio 
MeteoiH)lógico y Vulcanológico de Zapotlán, conmenzó también 
la obser\'aci6n cotidiana del volcán, llevada á cabo con notable 
entusiasmo por el mismo Sr. Arreóla. I>esde esta fecha se cla- 
sificaron sus fenómenos, por lo que la misma observación indi- 
caba, en dos grandes categorías; la emisión vaporosa y la erupti- 
va. La primera consistía en una no interrumpida emisión en lo 
general uniforme y sobre la cual el vient'> que reina habitual- 
mente en el volcán, producía los fenómenos de orientarlas, di- 
ligirlíis extendiéndolas hasta leu» ñas regiones^ dejando lista,si>er- 
fectamente visibles en las transparentes atmósferas de estas 
región- s. Su variada disposición no podía expresarse de otra ma- 
nera que con el método descriptivo, y por esto hemos dejado 
intactos los ténninos en que expresa dicha descripción. 

La forma eruptiva fué desde el mismo principio de las ob- 
servaciones, clasificada según el tamaño que tomaba la nube 
en su máximo y perfecto desarrollo antes de su disolución en 
pequeñas, regulares, medianas, grandes y máximas, de las cuales 
damos una idea gráfica en los dibujos que acompañan á este 
trabajo. Durante el tiempo de la observación, se adoptó una 
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escala numérica en esta apreciación, <lan(lo los números 1 í\ 3 A 
las iM^ciuenas, 3 á 5 á las rejínlares, 5 A 8 a laís meílianas, 8 A 10 
a las «írandes y niAs de 10 a las mAximas. Pero pocas veces 
había (pie aplicarla, A no ser qne se (piisiera llevar A mny ele- 
vado í»Tado la minuciosidad de las obsc^rvaciones, pues en lo 
l^eneral, las manifestaciones eruptivas casi siempre se fundan 
en los tipos escojíidos |>ara su clasificación. 

Desde ZapotlAn el volcAn se ve, como en la lAmina I, sólo 
el vértice del (*ono eruptivo, y esto nos permitió en la nulxima 
actividad del ano de 1903 apreciar los cambios y deterioros im- 
portantísimos en él expi*rinu»ntados y que se contienen en lAmina 
sí^parada. Es de advertir, (pu* en el año de 1902, A consecuencia 
de la ad(piisición de un buen anteojo para el ()l>servatorio de 
ZapotlAn, vimoy el vob^An completamente tapado, sin crAter, 
lo que nos movió á practicar una ascensión que confirnu') ple- 
namente lo revelado por el anteojo y nos puso en aptitud de se- 
|2:uir las deformaciones en un orden verdaderamente lógico y 
admirable como puede vei*s(í por los dichos dibujos. Las erup- 
ciones, pu(»s, que hemos anotado, fueron hechas por puntos dis- 
tintos del crAter, i>erfe(*tamente localizados, correspondiendo 
exactamente á las sucesivas rupturas del cono en su ínáxima 
erupción. 

Por lo que se refiere á las autoridades de las diferentes ob- 
servaciones que transcribimos, nos vimos obligados. A tomarlos 
s<^gán se presentaron A nuestra disposición, ya que no podemos 
menos (pie confesar (jue todos los que luimos tomado parte en 
á41as, hemos puesto todo el (contingente de nuestro entusiasmo y 
ícuidado que exigía una observación, que por su naturaleza dí^bía 
ser sin interrupción día y noche. Así pues, las ol>servaciones 
<le los aiios de 1893 á 1895, que fué el tiempo que observó en Za- 
potlAn el V. Arreóla, las tomamos de sus particualres ri^gistros. 
El que subscribe continuó la obser\'ación del P. Arreóla en Za- 
potlAn en tanto que el P. Arreóla fundaba y dirigía el Observa- 
torio de Colima: de los dobles iTgistros son las observaciones 
consignadas aquí de los aflos de 95 á 97. Las del año de 1898 sojí 
casi exclusivamente del Ol)servatorio de (^olima. A continuación 
ponemos nuestras particulares obserAaciones que (comprenden 
sin interrupción de 1899 á 1903. Terminamos trasladando las 
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observaciones de Ooliiiia eu 1ÍK)4 y 1905, llevadas á cabo por 
el iiiteli^xente y entusiasta joven D. Aniceto Castellanas, que ha 
ííido muy amable, suministrándonos con gusto todo lo que le 
liemos piulido referente á nuestro objeto. 

Inútil nos parece decir que en el volumen que tenemos el 
«::usto de ofrecer á la consideración de laK ilustradas y eminen- 
tes personas que componen el X Congreso (leológico Internacio- 
nal, contiene, de una manera exacta, el estado del volcán "Coli- 
ma" en un buen número de años, según se deduce de una 
laboriosa y muy detenida observación. Ojalá que al aquilatar 
como se mere(*e por una discusión profunda de los hechos aquí 
consignados, brote una luz para resolver el tan obscuro á la par 
que interesante problema del volcanismo. 

Guadalajara, Marzo de 1906. 

Phro. Severo Díaz. 
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AXO DE 1898. 

Enero y Febrero. 

Durante estos dos meses sólo se observaron nubeeitas de po- 
ra inii)ortan('ia sobre el volean, eonstituídas al i>areeer de vapor 
difuso. 

Marzo. 

En este mes no pudo obsi^rvarse: bubo varios días en (¡ue la 
bruma impidió ea.si totalmente la visión. Iíej:¡:ist ramos emjMíro 
una nube ebiea el día 30, de es]K»sa constitución. 

Abril. 

El día 1." se observó una nube cbica muy e«i)esa. El día 12 
en la mañana salió una nubecita vaporosa y en la tarde otra es- 
pesa. 

Mayo. 

El día 6 enip<-ión pequeña A las 5 p. m. El día 10 erup- 
ción mediana á las 3 li. 30 m. p. m. El <lía 23 á las 7 p. m. einipción 
mediana. El 24 ernixión me<liana, nuln* espesa, salida lenta. 

Junio. 

E\ día 10 á las 7 a. m. erupción mtHliana. El día 21 erup- 
ción chica. 

Julio. 

El día 6 á las 2 p. m. comenró á salir una nul>e me<liana, 
duró hasta las r> p. m. El día 7 á las 7 a. m. salió una nul)eci1^ 
espesa. El 19 á las 7 a. m. eruiK'ión mediana de salida lenta. 
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El (lía 27 á las 7 a. ni. se ol)«erv6 una erupción pequeña, espesa 
y lenta. 

Agosto. 

El (lía 3 á la-s 7 a. ni. nulx^cita muy tendida y (^pet^a. El 
día 4 á las 7 li. 30 ni. a. ni. se observó erupción p(^juerui. El día 
8 eruiKÍón mediana de las 6 A las 8 li. 30 m. a. m. El día 9 de 
fi A 8 a. m. enición mediana. El día 10 A las 6 a. m. erupción 
pe(iuena. El lia las (J h. 30 m. a. m. nube p(MiU(Mla. El 12 de las 
5 á las 6 p. m. erupci(>u mediana. El 15 a las O h. 30 m. a. m. 
(*rupci(ni mediana. El 18 á las 6 45 ni. p. m. erupci()n mediana. 
El 20 á las 6 a. m. erui)ción esp(^sa. 

Septiembre. 

El <lía S en la mañana erupciím mediana. El día 19 íi las 6 b. 
30 111. a. m. erui>cióii nunliana. El día 30 A las 8 a. m. y A las 6 
p. m. salió un nube vaporosa. 

Octubre. 

El día 2 el volcAn estuvo arrojando algo de vapor durante 
el día. K] 6 eruix-ión mediana dudot^a. El día 7 en la tarde »e 
iiiotó rApida ¿«alida de bunio es]K^so. El día 10 «alió muy po(^o 
vai>or durante A día. FA 11 inactivo. Lo mismo los día« 12 y 13. 
El día 18 a las 9 b. 30 iii. a. m. erupíáón p(H]ueña. El 19 (H'upciím 
un poco mayor que la de ay(*r A las 10 a. m. El 20 A las 7 a. m. 
erupción pcNjiuMla. El 23 A las 7 a. m. y A las 2 p. m. (erupciones 
peciuenas. El 2tí a las 9 b. 45 m. a. m. erupción pi^iuena. El 30 
JBU la tarde liubo irrupción algo más que mediana. 

Noviembre. 

El día 1.'^ á la 1 b. 30 iii. j). iii. se observó salida de bunio 
en corta cantidad. El (J por la mañana arrojó algo de bunio. Lo 
minmo el 16 y 18. ¡El 23 en la mañana f^alió \hhh) bunio, en la 
tarde A la« 5 eru]M'i('m mediana. El 25 en la mañana salió algo de 
bunio. Lo mismo el 27 y 30, con marcado aunu^nto en estos vilti- 
luos días. 
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Diciembre. 

El día 4 eruix-ión grande y violenta á la-s 3 do la mañana : 
tomó la dirección del SE. y en el llano al W. de la cindad de Za- 
potlán llovió ceniza. Este mih-mo día A laH 2 p. m. linbo otra 
e*rupi*ión mediana, no violenta. El día 5 á lafí 2 p. m., el 8 todo 
el día y el 13 en la mañana se olwervó í<alida de humo. El irí 
erupción mediana. El 16 humo en corta cantidad por la maííana. 
El 17 á las 7 h. '30 m. a. m. y A las 2 ii. 45 m. p. m. erupciones 
medianas. El 18 t<Klo el día y el 25 en la mañana ixno humo. 
El 28 erupción chica A las 7 a. m. 



( 



ANO DE 1894. 

Enero. 

En vario<si de los 15 primeros días de este mes se notíiron 
siilidas de vapor jmko notables. 

15. — A las 6 p. m. salió una nulnn^ita regular. 

16. — A las 10 a, m. erupción chica. 

19. — To<lo <el día vapor continuo en forma de faja del \V. 
al E. 

20. — En la nmnana lo mismo que ayer. 

26. — A la 1 h. 30 m. p. m. erup(*ión po(*o niAs que miHliana 
y espesa. A las 7 a. m. se ol)servó erupción rej^ular. 

29. — De 4 A 6 p. in. salió humo abundante y e^^ijeso arrastra- 
do por el viento. 

31. — Emisión en forma de vai>or no espc^) y t(»iulido del 
SE. al ENW. 

Febrero. 

1.^* — A las 7 a. m. erujK'ión jmh'o menos que mediana; en el 
resto (kd día síjí:iií<'> saliendo aljijo de humo. 

2. — Emisión continua de vapor poco notable. 

3. — Como ayer. 

7. — Como los días 2 y 3. 

Bfemér. del V. de Col.— 2 
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8. — Coim) los días antevioivs ; los productos se disjuiKieron 
eu forma de faja abarcando todo v\ horizonte. 
9. — Salida eoutimia poco menos (pie ayer. 
Del 10 al 17 salidas de A-apor poeo notables. 
18. — Lo más del día salió nuln* i^jie^a de rejíular tanmilo. 
2S. — I>e 5 á () p. m. salió nube vaiK)rosa <le recular aspecto. 

Marzo. 

í). — Desde á la-s 8 a. m. salida de vai)or jkk'o notable. 

19. — En varios días de este mes se obsíH'vó el humo arrojado 
por el volcán en fonna de laríi:a faja, atravesamlo el cielo hasta 
perderse en el horizonte con dii-ección W. al E. En este día «cali- 
da interrumpida -con intervalo de 10 minutos, por lH)ca situada 
al NW. del cráter, en tanto (¡ue por la cunibn* salía continua- 
mente vapor. 

25. — Idéntico fenómeno (\\\c ayer entre 3 y 4 p. m. 

28. — A las 6 a. m. nul)e (>spesa diri^da del SE. ; á las 2 p. m. 
erupción pequeña. 

Abril. 

2. — A las 5 h. 30 m. p. m. humo espejo y rápido. 
3. — A laií 5 h. 30 m. p. m. (H)nio ayer. 
6. — De las 5 á las 6 p. m. nul>e mediana. 
7. — A las 4 h. 30 m. p. m. erupción meiliana. 
8. — De las 5 á las 6 h. 30 m. p. m. erupción nu^iana y va- 
porosa. 

12. — A las 2 y á las 6 p. m. nuln» delgada y muy extendida. 

13. — ^Co.mo ayer. 

15. — Continúa la emisión: dirección del SE. 

Mayo. 

No se reíiji-straron eruiK-iones hasta el día 23 : quizá á lo inac- 
tivo se agreji^e la circunstancia de estar la atnu'>sfera brumosa. 
23. — En todo el día nul)e chiea y espesa. 
24. — Una poca más ¿|:rande (pu* ayer. 
25. — Más i^rande aún (jue los días anteriores. 
27. — Entre t) y 7 p. m. salió una nube mayor qxw las media- 
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lian. A las 2 ]>. ni. idéntico fenónuMio, la nnbe tenía constitución 
débil y vaporofia. 

Junio. 

5. — En los días 5, 6 y 7 salida pequeña de vapor. 

8. — A la« () ]). ni. nul)e mediana, espesa j recta. 

11. — A las 6 a. m. erupción pequeña. 

12. — C'omo ayer. 

2!). — En la mañana salió una nubecita espesa. 

Julio. 

3. — A las fi li. 30 m. a. m. erupción pequeña, espesa y rápi- 
da en su salida. 

4. — A las C) a. ul erupción pequeña, á las 5 h. 30 m. p. m. va- 
por esi)eso. 

5. — De 6 A 8 a. ul -erupción mediana y lenta : cubierto luego. 

fi. — A las 4 li. 30 m. p. m. enipción mediana. 

10. — A las 5 h. 30 m. p. m. erupción pequeña. 

15. — A las 6 p. UL erupcióu pequeña. 

16. — A las 6 h. 30 ul p. m. erupción mediana. 

2(5. — A las 7 a. \\\. erupción piMpuMla y vaporosa. 

27. — A las 7 a. m. y A las 4 p. m. salida de vapor espeso. 

29. — l)»e T) A 8 a. m. isalida de humo espeso. 

30. — A las r> h. 30 m. a. m. salida de una nul>ecita que cre- 
ció hasta tonmr aspecto rej^ular; A las 7 a. m. parecía mayor. 
De 5 A (> p UL otra eru]MMÓn parecida, 

31._l)e () A 8 a. m. y A las 6 h. 30 m. p. m. salida de vapor 
(^I>eso del SE. 

Agosto. 

l.« — En el día nada s^^ pudo observar por haber estado cu-, 
bierto. 

2. — También estuvo cubierto. Se despejó al terminar el día, 
y no se advirtió salida de vapor. 

3. — Se observó A las 5 a. m. y á las 6 p. m. y salía una nu- 
becita insignificante dirigida al W. 

4. — S(')io al terminar el día pudo observarse, y á esas horas 
salía una nubecita como ayer, dirigida también al W. 
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5. — Se observó á las 7 a. m. y el aspecto era como en los días 
anteriores. 

6. — Todo el día permancH^ió cubierto. 

7. — A laf! 5 li. 45 ni. a. m. se ol>s**rv6 salida de vapor espeso 
tendido al W. Desde á las 8 a. ni. se cubrió y ya no se pudo 
oliservar. 

8. — Se observó A las 5 li. 45 ni. y á las 8 a, ni. notándose sali- 
da de al}¡:<> de vapí)r esi)eso y tendido al W. 

9. — Cubierto todo el día. 

10. — Al amanecer se ob«(^r\'ó el vol<An y se le advii-tió salida. 

11. — Cubierto t<Kl<) el día. 

12. — Cubierto todo el día. 

13. — En la niailana y en la. taiNle se ol>s(n*vó salida de humo 
insignificante. 

14. — A las () a. m. *í4* notó también salida insijjnificante de 
vapor tendido como los demás días al AV. El resto del día cu- 
bierto. 

15. — A las 7 a. m. salida insijaniificante. En la tarde con an- 
teojo ai)enas se le distinj^uía aljijo de vaj^or. 

IH. — De 6 á 8 p. m. (se obs(»rvó salida de vapor esjx^so y ten- 
dido al W., la isalida cesó A las 8 y poco después se cubrió. En 
la tarde c^>mo á las 5 se dí^scubrió el Nevado y h<» le advirtió! 
bastante nieve. 

17. — A las 8 a. m. salía una nuln* espesa casi mediana (nú- 
mero 5-8) la velocidad de la salida era mediana. A las 4 p. m. 
visto el cráter con anteojo, apenas salía vapor. 

18. — En la mañana <ubierto; en la tainle, de 3 á 4 h. 30 m. 
se ol>servó una nnlxH^'ita. 

19. — En la mañana salía vapor algo esi)eso tendido al W. 
En la tarde (dice la nota del borrador) nada de humo salía 
cuando se le pudo observar. 

20. — En la mañana, y en la tarde á las 4 se observó salida 
de vapor tendido. Cantidad normal de e«te mes. 

21. — A las 7 a. ni. y á las 4 p. m. se observó salida de vapor 
tendido, cantidad normal. 

22. — A las 7 a. m. salida insignificante, dirección al W. En 
la tarde nada se pudo ol>servar. 

23. — A las 6 a. m. salida insignificante, y rodo como ayer. 
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24. — A las fi a. iii. salía alj^o dt* vapor. IK» las 2 h. 45 in. á las 
4 p. m. st* olw^eiTÓ una erupción uiofliaua inclinada al NW. A 
las 6 p. ni. se <>l>serv6 el cráter y no se le percibía humo. 

25. — Cubierto tcMlo el día. 

26. — Se obser\'6 A las 6 y a las 7 a. ni. y isalía alfjo de vapor. 

27. — Sólo se ol>senY> í\ lat< fi a. ni. y se le vio salida insignifi- 
cante. El resto del día cubierto. 

28. — A las 7 li. 30 ni. a. m. salía vapor espeso y en regular 
cantidad. El resto del día cubierto. 

29. — En la niaíiana sólo un rato se lo pudo obs(»rvar y salía 
algo de vapor. 

30.— Cubierto todo el día. 

31. — (^abierto todo el día. 

Septiembre. 

1.° — En la mañana cubierto, en la tarde á las 6, nubecita ten- 
dida al W. 

2. — Todo el día cubierto. Visto desde Colima arrojaba x)oco 
humo en la mañana ; después se descubrió. 

3, — Cubierto to<lo el día. Visto en el camino de«de Atenqui- 
que, no se advertía salida de vai>or. 

4. — En todo el día se ol>servó salida insignificante de vapor. 

5. — En la mañana, cubierto; en la tarde se descubrió poco 
rato y no se le percibía vapor. 

6. — Cubierto tmlo el día. 

7. — ^A Uis 7 a. m. salía una nuln» casi mediana (5-8). Poco 
después de esa hora se cubrió. En la tarde se descubrió sin ob- 
servarle cosa notable. En el lx>rrador aparece esta nota : Si no 
se me figuró, tembló como á las 10 p. ni. (ligeramente). 

8. — Cubierto todo el día. 

9. — A las 7 a. ni. nubec-ita, como de ordinario, tendida al W. 
Poco después se cubrió y así permaneció todo el día. 

10. — Cubierto todo el día y noche. 

11. — A las 7 a. ni. descubierto, salida insignificante; después 
se cubrió. ' 

12. — Cubierto todo el día. 

13. — Cubierto hasta en la tarde. A las 5 h. 30 m. p. m. salía 
una nubecita arrastrada con viento fuerte al W. 
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14. — A la.s C^ h. 45 m. a. m. y a las 7 h. 80 lu. a. lu. hizo el 
volcán (los eniiH-iouos de re*íiilar altura. 

15 — Cubierto todo el día, 

16. — A las 7 h. 30 m. a. ni. nuheoita espesa tendida el W. A 
lavS (5 p. n\. deí^oubierto, y no se le percibía humo. 

17. — (^nbicrto todo el día. 

18.— Cubierto tmlo el día. 

19. — A las 7 a. m. nul)e chica (1-3). Lo uu'is del día y en la 
noche, cubierto. 

20. — Amaneció cubi<^to. A las 3 h. 30 m. p. m. se observó una 
nube chica como la de ayer, ó poco mAs abundante. 

21. — Cubierto todo el día. 

22. — Cubierto todo el día. 

23.— Cubierto tmlo el día. 

24. — A las 7 a. m. nul>e chica y espesa, tendida al W. 

25. — A las 7 a. m. y á las 4 ]>. m. se olx«íervaron nubes media- 
nas (níims. 5-8). 

2(5. — A las 7 a. ni. se obser\'ó nube poco menas que media- 
na (núms. 5-8). Lo más del día cubierto. 

27. — A las 7 íi. m. nul)ecita tendida al NW., después cu- 
bierto. 

28. — Cubierto lo más del día. 

20. — NulKM-ita esp(*sa en la tarde, tendida al W, 

30. — En la mañana, salida insij^nificante. 

Octubre. 

1." — Todo el día cubierto. 

2. — Todo el día <?ubierto. 

3. — l)(^de el anumecer hasta las 8 h. 45 m. se observó una 
nul)ecita de vapor espeso tendida de E. á W. Se despejó á las 
4 p. m. y arrojaba vapor, como de ordinario al W. 

4. — A las 6 a. m. salía poco vapor, á las 9 salían nul)ecitas 
intermitentes: se volvió á ol)6^^rvar á las 4 p. m. y en tmlas esas 
horas el vapor se dirigía de \V. á NW., aproximadamente. 

5. — Sólo se ol>servó á las 7 a. m., á esa hora la nubecita se di- 
rigía al NW. Entre el día se formaban nubes sobre la montana 
que impedían observar. 
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(>. — Sólo en la inañaiía se pudo observar una nubecita tendi- 
da al W. 

7. — Como ayer. 

8. — En toda la mañana la salida era insi<¿:nifi(ante, casi 
nula. En la tarde nuln^-ita tendida al NW. 

\), — A las 7 a. m. vaj>or blaneo eomo untado en (»1 erater. 
Entn* 11 y 12 a. m., s** observaron varias nulKM-itas reeta«. En 
la tarde apianas se» percibía vaiH>r. 

10. — Todo el <lía arrojó vaiK)r, no espiono. 

11. — En la mañana apenas s<» \v pereibía vapor, á la sim])le 
vista. 

12. — Como ayer. 

13. — Se obson-aron erupciones poco menos <|ue niinlianas a 
las (), A las 10 a. m. y á las 12 h. 30 m. p. m. I)esi)ués continuó sa- 
liendo, pero no en forma de erupción. Este día me encontraba en 
la Hda. de Sta. Cruz, allí pasé la noclie, y c(nno á las nueve y 
media oí un tnu^no extraño, sospeclié sería el volcán; perí) 
á esa hora tuve dificultad de siilir A obsenar el ^^tado del vol- 
cAn ; A otro día al observar varias ernixiones de regular tanmñi), 
nu* p(^') lial)er p(*rdido una nota de interés. 

14. — Desde las 6 a. m. vse ol>sc*iTarí>n erui)ciones medianas, 
ji:ruesas en forma de Arboles: una A las (5 a. m., otra A las (> li. 45 
m. a. m. y otra A las 8 a. m. niAs grande (jue las anteriores. A las 
12 y A la 1 p. m. se veían columnas niAs altas aparentemente» 
(jue el pico del Nevado. Tenias estas nub(\s al desbaratadle se 
dirigían al NW. con lentitud. 

15. — En la nmñana se observaron algunas nubecitas como 
las de ayer, ¡K^ro de menor tamaño. 

1(). — A las 7 a. ul nubecita blanca tendida al AV. Lo más del 
día cubierto. 

17. — Todo el día cubierto. 

18. — Como ayer. 

lí). — A las 7 a. m. nulnn-ita espt*sa, tendida al S^^'. Después 
cubierto. 

20.— (^ibierto. 

21. — Cubierto tcMlo el día. 

22. — Descubierto con sali<la insignificante. 

23. — Salida de vapor normal. 
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24. — Como ayer. 

25. — En la mañana el vapor í^alía on forma de lista larga al 
E. ó SE. 

26. — Todo el día salió vapor entre (^speso y vaporoso. 

27. — Como ayer. 

28. — A las 8 a. m. salía una cahimnita vaporosa dirigida 
al SE. 

29. — Todo el día cubierto. 

30. — En la nmñana y en la tarde salióla insignificante. En la 
no<*he conu) A laR 10 li. 30 m. p. m. percibí un trueno, pensé 
(jue sería el vol(*An, pues me pareció extraño. 

31. — Al amanwer ol)servé una nulx^cita recta y espesa i>or 
sobiv (le ella, había bastante va]>or delgado y de color percu- 
dido que, siguiendo la dirección á esta ciudad, llegaba como al 
zenit del Obst^rvatorio. Por (»stos indicios infiero que sería una 
eru|K*ión de buen tamaño; i)er() no muy grande, pues que no 
llovió ceniza. 

Koviembre. 

1.^ — TíhIo el día. (*on siilida insignifictante; el máximum en- 
tre 3 y 4 p. m. A las 5 ya no st* jK^rcibía. 

2. — Insignificante como ayer. 

3. — Desde las 9 a. m. comenzó A siilir va|)or ^en forma de co- 
lumnitas rectas que, conu» entre 11 y ¡12 a. ra. llegaron A su 
uiAximum; sobresalían poco de la altura del pico del Nevado. 

4. — Lo mAs del día salió vaiK)r delgado. 

5. — A las 6 a. m. no se ]K*rcibía salida alguna de vapor. A 
las 9 a. m. comenzó A siilir p<K-o vapor, delgado; su máximum 
fué como A las 3 p. m. Dei^le esa hora, cínnenzó A disminuir es- 
tacionAndoftR^ en el cnUer en dirtH-ción de E. A W. 

6. — Se vio una columnita A las (> a. m., A las 11 h. 15 m. a. m. 
otra (lue llegalm A la altura del }>ico del Nevado, al misnu> tiem- 
po salía vapor delgado |>or entre el crAter. A las 12 h. 45 m. p. m. 
estando dibujando la nuln^cita vaporosii, (pie había aumentado, 
vi salir una nul>e regular, i^pesa, con t(Hl(Ks los caracteres d(í 
una erupción. La nul)e vajmrosa ninguna alteración sufrió, 
por lo que se ve que esta nube, y las otras espesas (jue s(» ven 
al través de la vaporosa, son arrojadas por otra boca que estA al 
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S. del cráter, sey:ún informes de Colima. — Persona que ve el voi- 
Ciin desde el Nevado me informa <ine en uno de estos días apa- 
reció una iKx-a nueva al W. — A la hora de esta enipción última 
le dirección era neutra. En la mañana era de E. á W. ; íi las 3 
j). m. v<\\U\ vapor en ¿ihundancia con dirtH*ción de \S\ A E. ; al 
obscurecer la diri^cción eni otra vez de E. a \V. V Tornml>a el 
vapor una lista lar«;:a v abundante <]ue con movimiento giratorio 
inverso .V lento, candúaba la dirección, conu> sijrn^ *. al obscurecer 
se dirigía al W., á las 8 p. m. al N\V., a las 10 p. m., al N. í\ las 
12 p. m. i>aí<4iba. sobre la ciudad, y amaneció el día 7 con dir(M*- 
ción al E. — Así es que hizo una rotación (M)mpleta de G a. ul íí B 
p. m., y una media rotación en la no(*he. 
7. — Salió vapor delgado todo el día. 
8. — A las 7 a. m. salía una nul>ecita e«pesa. 
S). — (\>m() ayer. 

10. — En la mañana salía nubecita espesa y tendida. De 8 
a. m, a 4 p. m. cubierto. A las 5 h. 30 u\. p. m. salió una nubecita 
de vajMír medianamente espeso. 

11. — Salió vaiM)r delgado y á vece» es]>e!SO. Poco f^e pudo 
obscnnar ix)r la» nube*» que «e interponían. 

12. — En la nuiñana vapor delgado, su máximum como á las 
11. Se e«t(>rlH) la visión como ayer. 

13. — Durante tcxlo el día salió vaporcito espeso, cantidad 
insignificante. 

14. — Salió como ayer nulK*cita esi>esa, tí^ndida tamliién al W., 
las columnas salían con ra]>idez. 

15. — A las H a. m. salía una nubecita evSjK^sa y tendida; las 
columnas se veían salir con rapidez. lN)co des^iués de ésa, se 
cubrió rápidamente. A las 5 y á las O p. m. salía una columnita 
recta. En la noche hasta las 12, la salida era insignificante; 
desde esa hora comenzó á subir con ra]>i(lez y aunu»ntando. 

IB. — D(»sde el anumecer y todo el día salió vapor en fonna 
de lista larga, tendida de \V. á E. En la uiM-he nada pu<le obser- 
rar, ó porcpie no salía, ó ])orque estaría tendida al S. 

17. — En la maHana, iiií^ignitííante, tendida al SW. : el máxi- 
mum de 12 á 2 p. m. 

18. — A las B a. m. salía va])or tendido de SW. á NE., á las 
7 a. UL tomó una dirección oimesta, á las 8 a. m. se puso a) 

EfemOr. del V. de Col.- .'i 
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E. y en esa direcüión t^iguió hasta en la noche. A las 11 h. 30 m. 
p. m. percibí salida de vapor. 

19. — A las 6 a. ni. nubecita al W., desde á las 9 a. m. salía 
una nubecita vaporosa y aumentó: á medio día, el vai>or que 
subía tomaba la dirección al NE. y llegal>a transformado en 
una nubecita cirrosa al zenit del Obsei-vatorio. En la noche no 
observé. 

20. — A las 6 a. m. amaneció una nube vaporosa y muy del- 
gada dirigida al N\V. pasando por sobi^ el pico. A las 10 h. 30 
m. a. m. la lista transfonnada en una nubecita cirrosa llegaba 
hasta el horizonte opuesto, siguiendo la dirección al NE. A las 
5 p. m. la dirección era el E. En la noche á las 11 se dirigía 
al SE. 

21. — I>e 6 á 7 a. m. en forma de lista dirigida el S., á las 
8 a. m. al WNW. y tocando al pico. A las 4 h. 30 m. p. m. erup- 
ción mediana. 

22. — Hizo erupciones chicas á las 7 a. m. ; á las 3 p. m. más 
grandecita, y mediana á las 4 p. m. Heló sobre el cráter. 

23. — Sólo en la mañana y en la tarde se pudo obsenar : á 
las 7 a. m. salía vapor grueso y painlo, tendido al W. ; á las 
5 p. m. salió una nubecita parda, como de una boca del S. 

24. — A las 7 a. m. nubecita medianamente espesa tendida 
al W., á las 9 a. m. se cubrió. En la noche no se pudo observar. 

25. — Amaneció cubierto. A las 5 a. m. se despejó ; poco des- 
pués salió una nube mediana y espesa, duró 6 minutos, en se- 
guida disminuyó el vapor notablemente. 

26. — En la mañana salida insigniflcante y lenta, lo más del 
día cubierto. En la tarde m\o con anteojo se percibía algo de 
vapor. 

27. — Amaneció con una larga lista: á las 4 h. 30 sn. p. m. 
erupción mediana. 

28. — Salida imiignificante. 

29. — Como ayer, en forma de lista; á las 3 h. 30 m. p. m. 
erupción mediana. 

30. — A las 3 h 45 m. p. m. erupción mediana. 
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Diciembre. 

1.° — Arrojo vapor delg^ado y por intBniíiteneias niilK»oitas 
gruesas. 

2. — Amaneoió con vapor delgado en forma de lista tendida 
al SE. A la® 9 h. 30 m. a., m. hizo una enipcion-eita espesa y 
recta A las 3 li. 30 m. p. m. hizo una mediana y violenta : si- 
guió saliendo vapor espeso hasta la puerta del sol. Parece que 
como á las 10 h. 30 m. a. m. se experimentó un ligero temblor. 
Ese día no estaba listo el seisnuómetro por una reforma que se 
le hizo. 

3. — Salió vapor delgado todo el día, dirigido al SE. 

4. — Salida como ayer, lenta, en forma de lista; al anochecer 
muy insignificante. 

5. — En la mañana salida lenta y en fornuí de lista icomo 
ayer. Al medio día no se pudo observar. F.n la tarde se observó 
vapor grueso envuelto por el vapor dWgado. A la pu(^ta del 
sol la salida era muy lenta y disminuía notablemente. 

6. — En la mañana y en el resto del día salida in-significante 
con dirección al W. 

7. — Salió más vapor que en los días anteriores dirigido al 
Vj. Su máximum entre 10 y 11 a m. 

8. — Se observó en la mañana, en la tarde y en la noche. 
A medio día estuvo cubierto. La salida era insignificante y diri- 
da al E. 

9. — Sólo en la tarde se ol>servó con salida insignificante 
y lenta. 

10. — Iiusign ¡ficante, dirigida el E. 

11. — Insignificante, dirigida al E. en forma de lista delgada 
que se convertía en cirro en el horizonte opuesto. 

12. — Insignificante, con dirección al W. 

13. — Insignificante, con dirección al W. 

14. — Insignificante, (*on dirección al W. 

En estos tres días se descuidó ast»ntar detalU^. 

15. — A las 7 a. m. nubecita tendida al W. ; á las 8, al SE. En 
el resto del día se estabeció al W. aproximadamente. 

16. — De 7 á 8 apenas se percibían pequeñas columnitas como 
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untadas «obre el (*mter. En el día annientó basta las 4 p. ni. ; la 
dii'ección al SW. 

17. — Tollo como ayer. 

18. — Como ayer en cantidad poco máfi. 

19. — Iníi¡í¡:nificante, prin<*¡palmente al amanecer y ol>flcu- 
recer. 

20. — í^omo en IoííI días anteriores. 

21. — En la mañana salía una mil)ecita blanca, algo espesa: 
la velocidad de salida, media. En el resto del día salió vapor algo 
den«o; dire<i-i(m al W. 6 S\V. 

22. — S<^ida menos que ayer. A la í^alida y puesta del -sol, 
casi nula. 

23. — A las 7 a. m. salió una nuliecjta espesa sobre el cráter, 
se dirigía al S. : A poca distancia la lista s(* dirigía al AY. 

24. — A las 6 a. m. salió algo de va]K)r tendido al SE. A la» 
7 salió con violencia una nulxM'ita nuiy espi^sa, (pie se disipó 
luego. 

25. — En todo el día salió vapor delgado, dirigido al SE. 

2(). — Salió menos vaiK)r que ayer. En la mañana al SE., al 
medio día al S. y en la tarde al S\V. 

27. — Menos <pie ayer, dirección el AV. A la salida y puesta 
del sol nada de vax>or se distinguía. 

28. — Amaneció una larga lista y continuó tcnlo el día: sus 
direcc¡<mes, comprendidas luuia el tender cuadrante. 

29. — De 7 ii 8, salida (pie sólo con ant<M>jo se i)ercibía, A 
las 10 a. m. s(^ le vio vapor insignificante. Desde íi las 12 cubier- 
to. En la tarde se descuidó la ()l>s(^rvación. 

SO. — En la mañana, f^aliíla nula ; en el resto del día, insignifi- 
cante; en la noclie, ni con anteojo se distinguía el cráter, por 
la obscuridad. 

31. — En la mañana, salida insignificante; en el rt^to del día 
algo abundante. 
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Enero. 

1.** — Todo el día vapor delgado hacia el W. formando una li- 
gera curva atravesada en todo el cielo hasta el N\T. : lo misino 
en la noche. A la puesta del sol salió una nubecita espesa que se 
disolvió luego. 

2. — En la mañana salida insignificant'e de vapor delgado ha- 
cia el 4.** cuadrante. De 2 á 4 p. m. la nubecita era de vapor blanco 
y medio espeso. 

3. — A las 6 a. m. salía con rapidez una nubecita de vapor del- 
gado y así continuó con poco aumento en el resto del día. 

4. — De 6 á 8 a. m. vapor delgado formando espirales am- 
plias, al final se dirigían al 2.** cuadrante. A las 2 p. m. lista 
de W. á E. A las 5, la dirección era de SE. (i NW. : hizo por tanto 
en el día una media rotación directa. 

5. — TíkIo el día salió algo de vapor percudido, dirigido al 
2.^ cuadrante. A las 4 ih. 40 m. p. m. salió una nubecita espesa. 

6. — En la mañana salía vapor en cla»e como ayer, la dirección 
del 4.° (niadrante fornmndo lista ligeramente encorvada. A me- 
dio día el vapor salía «casi recto, y luego se dirigía al 1.^ cua- 
drante. ' 

7. — Todo el día salió vapor delgado, tendido hacia el 4.^ cua- 
drante, más inclinado al E. 

8. — En la mañana salía vapor delgado con la misma dirección 
que ayer. A las 4 h. 40 m. p. m. erupción nuMliana inclinada al 
segundo cuadrante, salió simultáneamente de dos lK>ca«, una del 
S. y otra del W., del cráter continuaba la salida de va|)or del- 
gado. 

9. — TckIo el día salida de vapor delgado insignificante diri- 
gido al 2." cuadrante. 

10. — Salida in4*ignifi<*ante hacia el 2." cuadrante. A las 6 
p. m. salió una nuliecita esjK^sa (pie luego se disolvió. 

11. — Todo el día salió vapor espejo por intermitencias for- 
mando la lista dirigida al segundo cuadrante: más, á las 2 p. m. 
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12. — Desde el amaiiec^er VihUx tendida al 2.^ ciiadraute, más 
cargada al E. A medio día se foniiaron K. sobre el Nevado lo 
mismo que ayer. En la tarde cambio la lista al 4.^ cuadrante 
siendo el vapor algo espeso. 

13. — En la mañana salió insignificante. A las 6 p. m. salió 
una nul>ecita espesa parecida á la del día 8, también por dos 
bocas. 

14. — Vapor delgado del 4.^* al 3." cuadrante. 

15. — De«de el amanecer hasta las 9 a|)enas se veía vapor, des- 
de las 9 hasta el oliscurecer salió vapor delgado. I^a dirección 
hasta las 3 p. m. fué del W. al E. A las 5 de N. á S. 

16. — Al amanecer no se per<»¡bía vapor. A las 7 salía vapor- 
cito delgado tendido de E. á W. y así continuó todo el día. 

17. — I)eí*de en la mañana salió vapor abundante delgado, as- 
cendente y tendido del 2." al 4.** cuadrante. En la tanle hizo una 
erupción casi mediana. En la noche, á p(^ar de la obscuridad 
se percibía la salida de vapor. 

18. — En la mañana insignificante. Durante el día vaporoso, 
menos que aj'er. Su máximum á las 2 p. m. : dirección del 2." al 
4.° cuadrante. 

19. — En la mañana insignificante. En el resto del día salió 
vapor delgado con la misma dire(*ción que ayer, más inclina- 
do al N. 

20. — Al amanecer, insignificante, á las 7 nubecita blanca, 
salida rfcpida de E. á \V. En la tarde lista de vapor tendida tam- 
bién de E. á W. 

21. — Desde al amanecer lista delgada del 4.** al 2.^ cuadran- 
te. A medio día no se distinguía la dirección, sería del S\V. ó al 
contrario. En la tarde la dirección deE. á W. 

22. — En la mañana salida insignificante y rápida de vapor 
algo espeso de E. á W. á medio día se impidió la observación por 
algunos (túmulos. A las 5 p. m. eru|>ción mediana como la del 
día 8. 

23. — En la nuiñana salían nulKM'itas de vapor espeso intermi- 
tente á <*ada 10 ó 12 minutos, formando lista de color percudido 
tendida del 4.** al 2.^ cuadrante. A medio día no se pudo observar. 
En la tarde salió más rápido que en la mañana, se vio hasta poco 
después de ol>sciirecer. 
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24. — Todo el día vapor delgado del 4.° al 2." cuadrante. A 
medio día no se pudo observar. 

25. — Desde en la mañana vapor espeso, salida rápida, tendido 
del 4.*^ al 2.** cuadrante, más cargado al E. A medio día no ^e 
pudo observar. 

2(>. — Hoy salió abundante vapor delgado: en la nmilana for- 
maba como nube<*ita alta de alginlón tendida de E. á W. A las 12 
subía recto á gran altura, á las 2 p. m. el vapor cubría todo el 
pico del Nevado propagándoííe la nube delgada que tomaba la 
d¡re(*ción al ciuirto cuadrante atravesando todo el valle. Cos- 
tinuó t4)da la tarde. En la noche no se pudo observar por la obs- 
curidad. Hoy hubo temblor en varios lugares de la liegión 
<lel Sur. 

27. — Anmnecieron los horizontes muy limpióte. Del volcán sa- 
lía vapor dirigido al N E. El temblor del 26 de Noviembre fué á 
las 6 h. 25 m. p. m., el de ayer á las 8 h. 30 m., diferencia aproxi- 
nmdamente de 2 horas. 

28. — Vapor delgado del 4."* al 2.^ cuadrante. 

Febrero. 

1.^ — Todo el día arrojó vapor espeso por intermitencias, 
formando lista tendida del 4." al 2.^ cuadrante. De 6 á 7 a. m. 
()l)sen'é (lue la intermitencia de la« nul)ecitas era de 8 á 10 mi- 
nutos. 

2. — Todo como ayer, el Vapor espeso un poco má« abundante. 

3. — Hoy salió solamente vapor delgado dirigido del 4.^* al 2." 
cuadrante. 

4. — Como ayer. 

5. — Oomo ayer. 

6. — Todo el día salió vapor delgado más abundante que lofí 
tres días auteriort*s. A Uis üV^ p. ul >e levantó una nube parda 
en forma de glóbulos negruzcos, lentos en desenvolverse: la 
la «alida no se efwtuó por el <*ráter, sino algo más abajo por el 
\V. Como á los dic*z minutos s(* de«pi*endió la nube en forma de 
globo siguiemlo la dirección de la lista de vapor, es decir, del 
4." al 2." cuadrante. Se hiw) notable por haberse aislado del crá- 
ter 8in tener la continuación de costumbre. 
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7. — Hoy salió vapor delpido eu forma de lista, con la mia- 
nia dirtH-ción de los días «nteriores: aumentó en la tarde; á la« 
714 todavía se jx^rcibía bien. 

8, 9 y 10. — Obsenación descuidada. 

11. — Lo más del día cubierto. 

12. — Salió vai>or delirado en forma de lista tenue dirigida 
del 4." al l\*' cuadrante. 

13. — Todo el día insignificante del 4.° al 2.^ cuadrante. 

14. — Todo el día insignificante del 4.^^ al 2.'' cuadrante. 

15. — Todo el día insignificante del 4.° al 2." cuadrante 

1<5. — Todo el día insignificante^ del 4." al 2.° cuadrante. 

17. — Insignificante del 4.^* al 2.° cuadrante. 

18. — Insignificante de W. á E. 

lí). — Durante lo más del día síilió vai>or delgado: á medio 
día Kubía verticalmentt^ j)oc<) inclinado hacia el 1.° cuadrante. 

20. — De 6 á 8 a. m. m* vieixm salir nul)ecitas de vai)or esi)eso 
tendidas del I."" al 3." <niadrante. Víh-o después de las 8 se inter- 
l>usier<m cúmulos <|ue wtorbalmn la visión hasta las 3 p. m. : 
desde esa hora hasta el ol^scurecer st* olmervó vapor algo espeso 
en el pie, tendido de NNW. á SSE. 

21. — En la mañana salían nubecitas de vapor esi)eso á inter- 
vah)8 de 2 A 3 minutos : al disiimr>'e formaban lista de vapor del- 
gado tendida del 1.** al 2.** cuadrante. Enti-e 10 y 11 se cubrió, 
hasta com(> á las 5 p. m., d<»sde (^sa hora la salida era insignifi- 
cante y de vapor delgado. A las (5 h. 15 m. salió una aislada de 
vaiK)r esjMiso. 

22. — En las primeras horas úe la mañana, lista vaporo- 
S4i de W. á E. A las 10 la <lirección era de NE. á S\V. en la 
tarde se ccmfundió el va])or volcánico con nulHM'itas atmosfé- 
ricas que había detnls. Hoy entiv 9 y 10 señaló el seismóme- 
tro cuatro oscilaciemes. Su dirtH-ción nunlia es del SW. á NE. 
la amplitud d^ la mayor <le 12 centímetros, parece hal)er sido 
lento. 

23.— I)es<le el amanecer hasta las 8, la salida de vapor fué 
casi nula : dire<eión de E. á W. A las 11 h. :iO m. a. m. salió una 
uuIm» mediana muy e!S]H\sa, diin) desarrollándosí» como 10 minú- 
teos, el vapor siguió la dirección de ENE. á WSW., continuó sa- 
liendo vaiK)r abundante hasta la tarde, á las 5 h. 10 m. ]). m. vól- 
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vio á salir vapor espeso que formó dos nulxecítas salidas por dos 
bocas distintas, parecían ser una del W. y otra del S. 

24. — De 6 á 10 a. ui. se observó salida de vapor al^o espeso 
junto al cróter solamente, dirección del 1.^ al 3.° cuadrante; 
desde las 4 Vi basta el obscurecer c-ontinuó la salida como en la 
mañana. 

25. — Desde á las 6 a. m. salió vapor delgado en poca canti- 
dad de E. á W. Desde íi las 12 comenzó á aumentar notablemen- 
te; á las 2 p. m. el vapor envolvía completamente el pico del Ne- 
vado, la direc(MÓn era del SSE. A las 4 b. retroceilió algo al 3.^ 
(*uadrante, a las (> la dirección era del SE., s(* veía vapor es])e«o 
junto al cráter. A las 10 de la noche todavía se distinguía (d vapor. 

26. — Desde á las G a. ul salió nubecita espesa y rápida, arras- 
trada por viento del E.S.E. El vapor en que se resolvía formaba 
lista muy larga. 

27. — Tcido el día cubierto. Entre 10 y 12 se pudo distinguir el 
cráter por intermitencias; la dirección del vapor era del cuarto 
al segundo cuadrante. 

28. — Todo el día cubierto absolutamente. 

Marzo. 

1.° — Insignificante salida basta las 5 b. 30 ul p. nu, en (pie se 
vio faja del S.W. ; á las O p. m, erupción espesa y después peciue- 
nas nubecitas que se sucedían con pequeños intervalos. 

2. — Pecpiena salida y faja con dirección SE.; en la tarde 
cambió de dirección al N.W. 

3. — Salida peíjuefia en t(xlo el día y faja del S.E. 

4. — En todo el día salida intermitente de pequeñas nubes es- 
pesas, inclinándose sus productos en forma de faja al \V. 

5. — Como ayer; desde á la 1 p. m. se hizo delgado el vapor; 
la dirección era S.E. á la salida y \V. ; después se orientaba en 
faja \V. 

G. — A las 7 b. 30 m. a. ul, erupción algo espesa; á las 12 era 
vapor delgado, á las 11 a. ul salió nube muy espesa ; á las 2 p. m. 
nubecitas espesas con peipieños intervalos, fenómeno (]U(* duró 
toda la tarde. 

7. — Toda la mañana, vapor delgado ; en la tarde, como ayer, 
con dirección la faja al E. 

Eíemér. del V. de Col. — i 
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S. — A las 8 a. ni., (n-iii)ción piMiuoña ; (»n lo n^staiite del día 
vapor delgado; cubierto á medio día ; direicióu S.W. 

9. — Vapor delgado todo el día ; direciióii S.E. en la mailaua y 
S.AV. en la tarde. 

10. — En todo el día vapor delgado; sólo (»n la tarde se hizo 
nn pieo espeso; á las 3.30 p. m. enijuión regular. 

11. — Salida insignificante; en la mañana más espc^sa y en ma- 
yor cantidad durante el día; á las 12 erupción peciuena, direc- 
ción W. 

12. — Salida continua de vapor <lelgado. 

13. — Vapor delgado todo el día, ccm dirección W. 

14. — Con dirección SE. y como ayer. 

15. — Como ayer en la nmñana, en dirección, cubierto A me- 
dio día. 

IG. — Salida insignificante; á las O a. m. siilida d(» productos 
sólidos. 

17. — Insignificante salida en todo el día, del SE. 

18. — Como ayer. 

19. — Vapor delgado en la mañana ; á las 2 p. m. nubecitas 
insignificantes; á ¡xHiueños intervalos, mas tarde, vapor ligero 
del SE. 

20. — Salida pequeña; densa cerca del cráter y ligera á conti- 
nuación; dirección SE. 

21. — Vapor ligero en el día, con dirección en su faja d(d SE. 
en la mañana y del S.W. en la tarde. 

22. — En la mañana insignificante; á las 7 a. m. erupción 
regular, densa, y en lo restante del día vapor esj)eso, alistando 
al disolverse del N.W. 

23. — En todo el día vapor delgado del W, 

24. — ^'apor dc^lgado con diivcción del SE. hasta las 10 a. m. ; 
luego N.W. 

25. — l*e()ueña salida de vapor en la mañana y r(»gular (»n la 
tarde; todo delgado. 

20. — Vapor un poco espeso en la mañana y (Mi la tarde; cu- 
bierto á medio día. 

27. — Erujición continua y espesa de medianas dimeusiont^s 
á las O 1). m., habiendo estado cubierto todo (»1 día. 

28. — Pe<iueña salida (»n la mañana; cubierto en el <lía. 
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21).— ( Mibi(»rto. 

30. — Vapor delgado en la mañana y espeso desde las 7.30 
a. ni. ; cubierto lnef!:o A las (> p. ni. ; se vio también vapor espeso. 
31. — Insifriiificante salida en todo el día; dirección SW. 

Abril. 

1.^ — Vapor delgado en todo el día, con dirección del NW. ; á 
las 6 p. ni. algo más denso. 

2. — Insignifi(»ante salida en el día ; á las 12 nnbecitas peque- 
ñas á intervalos. 

3. — Pequeño vapor del NW. 

4. — lna(*tivo al amanecer; en el día salida insignificante; 
dirección SW. en la faja. 

5. — Insignificante salida en el día ; un poco más grande y es- 
p(\sa (»n la tarde. 

(y, — Pequeña salida en la mañana; desde las 12 nnbecitas á 
pequeños intervalos y faja dirección SW. 

Mayo. 

I.'' — En la mañana, á las 7, salida insignificante; A las 8, lo 
mismo. A las 10 y todo lo demás del día, no se pudo observar, 
por el humo de quemazcmes, (pie impidieron la visión. 

2. — Lo mismo que ayer, insignificante; lo más del día cubier- 
to por el humo de quemazones. 

3. — No se pudo ver en la mañana ni en la tarde, por la misma 
causa de los días anteriores. 

4. — También lo mismo (iu(» ayer; no se pudo observar por el 
humo. 

5. — Este día no se vio por lo insignificante, y la bruma que 
(Mibría el Nevado. 

(5. — Cubierto de bruma en la mañana y parte de la tarde; á 
las () y 30 minutos y m(*dio se limpió y se veía salida vafmrosa en 
cantidad de 1, del 4." cuadrante. 

7, — Kn todo el día insignificante; en la noche cubierto <le 
niebla. 

8. — En la mañana no s(» vio por insignificante y i>or la bru- 
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ma. A las 2 p. m., vapor delgado en cantidad de 1, que se elevaba 
recto, como bocanadas. 

9. — No se vio en todo el día ]xir el humo de las quemazones. 

10. — A las 7 a. ni., insignificante; después lo demás del día 
cubrióse de bruma ó humo. 

11. — En todo el día insignificante en dirección del primer 
cuadrante. 

12. — A las 7 a. m. casi insignificante. A las 2 p. m. cubierto 
de cúmulos, y en la tarde y noche de humo. 

13. — En todo el día cubierto; en la nmííana por bruma, en 
la tarde y noche por lluvia. 

14. — Lo mismo que ayer, en la mañana y en la tarde. 

15. — Todo el día estuvo oculto por la brunm. 

16. — ^A las 7 a. m., con dirección al SSE., el vapor formaba 
faja, siendo en poca cantidad y no denso. A las 2, con nube como 
bruma. En la tarde y nodie nada se descubrió. 

17. — En la mañana salida vaporosa apenas perceptible. En- 
tre IVíi y 2 p. m., nubecita media, espesa, que afectaba una 
forma irregular, tendida hacna el Nevado por una parte y la otra 
al punto opuesto. A las 41/» salida abundante; de 2 á 3 cantidad 
media espesa. 

18. — El vapor en la mañana fué delgado é insignificante. 
A las 2, cubierto de cíimulos. En la no<»he nada se descubrió. 

19. — Salida casi imperceptible en la mañana; á medio día 
oculto entre ks. En la tarde nada se percibió por la bruma. 

20. — En la mañana entre la bruma parecía que salía vapor 
en poca cantidad. A las 2 p. m. insignificante del 4.** cuadrante. 
En la tarde salida con la misma direc(*ión, entre vaporosa y 
espesa, en 2 de cantidad. 

21. — En la mañana insignificante, que casi no se veía por la 
bruma. A las 2, cubierto por el humo. A las 6.15 m., se vio, 
estando desde poco antes descubierto, salir erupción grande, 
es decir, más alta que el pico, en 8 de cantidad, con dirección 
en el pie del primer cuadrante, y la parte superior tomaba la 
dirección de W. á E. 

22. — En la mañana y á las 2 p. m., salida continua, vaporosa 
y lenta, del 4.** cuadrante. En la tarde, salidas intennitentes casi 
continuas, vaporosas, en cantidad de 2 á 3 del WNW. 
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23. — A las 7 a. m. salida continua formando faja imperfecta, 
<*on dirección al SSE., vaporosa en 1 de cantidad. A las 2 del mis- 
mo modo vaporosa y en 1 de cantidad, con dirección al pico. 
A las 4VL> salía vapor en cantidad de 3, inclinado hacia el 
pico, formando nubes de ref2:ular tamaíío; más tarde, como A las 
fi ó 6 Vi, erupción mediana ; casi A la altura del pico, espesa y en 
cantidad de O, que se elevaba recta, un poco inclinada hacia el 
pico; poco después otra por dos bocas, en columna recta, espíísa, 
y un poco niAs alta que el pico de 8 A 9 en cantidad, muy po(*o 
inclinada al WSW. 

24. — A las 7 a. m. no se veía i>or el palio-sirrus que estaba 
detrAs y lo insignificante; A las 10 salía vapor poco denso, en 
cantidad de 1 A 2, con dirección al SSW. A las 2 no se veía por 
la bruma; como A las (P/» salió erupción niAs alta que el pico, 
espesa, formando k., muy bien fornuulos, inclinada hacia el Ne- 
vado en la parte inferior y al lí. en la superior, deshaciéndose 
poco A poco formó faja larga; (*antidad de vapor, 9; A las 7 se 
formó otra nube con menos cantidad ; recta A la altura del pi(*o, 
en cantidad de 7. 

25. — En la mailana cubierto de bruma; en la taixle salida 
vaporosa en cantidad de 1 ; dirección del 1.^ 

26. — En la mañana cnbierto de bruma ó niebla. En la tarde 
por nubes. 

27. — Todo el día cubierto de lluvia y nubes. 

28. — En la mañana y parte de la tainle, cubierto; A las 6.10 
estaba descubierto y salió nube de regular tamaño, inclinada al 
SSE. en cantidad de 4. Se descubrió A las 5-^4, y salió vapor espe- 
so en forma de glóbulos pequeños, en cantidad de 1 ; su dirección 
del 4.*^ cuadrante. 

29. — A las 7 a. m. continúa vaporosa, formando tira larga, 
con dirección al E. A las 2 p. m. cubierto. A las 6VL' se descubrió 
y salían ks. pequeños de vapor espeso y blanco, que se desbara- 
taban y formaban varias tiras largas dirigidas al E., y las nubes 
iban al SSW. 

30. — En la mañana vapor espeso en forma de glóbulos blan- 
cos al SSW. A las 2 continua de 2.* clase del NNW. su dirección. 
A las 6.45 m., nube de regular tamaño, inclinada al pico y al 
punto opuesto ó al SE. 
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í]l. — A liis 7 a. m. insignificante, i\\\v apenas se veía. A las 
2, salida vaporosa continua, en cantidad de 1 hacia el pico. En 
toda la tarde salida vaporosa en cantidad de 1 y cordel, y con di- 
r(M-ci6n del 2."^ cuadrante. 

Junio. 

1." — En la nmfiana, insiícnificante, delgada y vaporosa. A las 
2 ]). ni. cubierto. En la mayor parte del día, salida continua, casi 
(»n 1 de cantidad. 

2. — En la mañana salida vajiorosa y c(mtinua, siendo un poco 
mas a las 8. A las 12 el vapor por intermitencias continuas de la 
misma especie y cantidad, y tambiíni dirección. Se observó {\ las 
(> a. m. nubes en forma de k., (^spi^sas y vapíU'osas, que se desha- 
cían y formaban una faja de vapor larga, qm» pasando por detrás 
(1(»1 Nevado se prolongaba casi hasta el \V. de la ciudad; (*n la 
tarde (*asi (*omo en la nmnana, un poco niAs el vapor. 

3. — A las G a. m. vai)or()sa de E. A \V., en (»antidad d<* 2. A las 
S insignificante, (|ue apenas se veía. A las 10 el vajHH* era njinlio 
esjK^so y se confnndía con los cúmuloí* i\ne había; á las 12 cu- 
bierto. A las 2 p. m. casi cubierto; pero no se veía vapor; A las 
4 medio es}H*so en cantidad d<»2, (pie del mismo modo (pie a las 10, 
se c()iifun<li('> con b»* cúmulos, címtinuando así lo restante iW 
la taríl(\ 

4. — A las () a. m. continuo, delgado, en cantidad de 1, (*on 
dir(»cci(')n d(d primer cuadrante; á las 7 lo mismo; á las 8 insigni- 
ficante; apianas se veía. En todo lo n^stante del día el vapor 
volcánico d(*l mismo nvodo (jue á las (> a. m., (»n cantidad d(» 1, del 
E. a \V., si(»ndo un ])oco mAs (»sp(»so (*n la tarde, y (mi cantidad 
de 1 y 2. 

r>. — A las () a. m. insignificanti»; apianas se vc^ía. En todo lo 
demAs del día (^1 vapor en cantidad (1<» 1 y A v(h*(\s insignificante, 
notAndose mayor salida A ukmüo día y A las 4 p. m., en qiK» era 
niAs esp(^sa en cantidad de 2, y con dir(M'ci(')n d(d i)rim(»r cua- 
drant(*, siendo continua y vapor(»sa, y la direcci(')n ya dicha. 

(>. — A las () y 7 a. m., salía vajior ukmIío (»sp(»so, cantidad de 
1, y c(m dir(M*ci('m EW. ; A las 10 casi (^sju^so, cantidad d(» 2, con- 
fundiéndose con los cumnlos. A las 2 p. iii. no se distinguía por 
estos últimos, estando cubiíM-to toda la tarde. 
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7. — A las O a. ni., vai)()r doiiüo en cantidad de 2 á 3, dirección 
del 2.^ cuadrante; á las 7 cubierto y permaneció así hasta las 4 
p. ni. A las tí ya estaba de^scnbierto y salía vapor insi<^n¡ficante, 
con dirección del primer cuadrante; así lo demás de la tarde. 

S. — A las tí a. m. (»1 vapcn* (*ra abundante y alfxo es})(»so; á las 
().43 a. m. emiK^ó á salir nube espesa en forma de cúmulos i>erf(»c- 
tos de 3 á 4 (»n cantidad, de N. a S. 

0. — A las () a. m. salían cúmulos iKNiueños de vapor, muy 
blancos, en cantidad de 1 del prinu^r cuadrante; jun-o después ce- 
saron, {K^rmamM'iendo sólo salida casi imperceptible. A las S ya 
cubierto, permaneció así hasta poco antes de las 4 p. m., en cuya 
hora aún permanecía casi cul)iert(); pero el vapor no se vio bien 
por confundirse con los cúmulos; hasta en la noche se descubrió 
bien, pero no se pudo observar el vai)or. 

10. — En casi tmlo el día cubierto; á las (P/^ p. m. se <h^scu- 
brió y salió vapor al«»:o espeso en cantidad de 2, de E. á \\\, (pie 
se confundía con las nulM*s que había. 

11. — Durante el día cubierto, y ya muy tarde, se descubrió y 
se veía vapor untado en el cráter. 

12. — Durante el día cubierto, y á las tí.30 p. m., se descubrió, 
viéndose salir vapor delgado, tendido y untado en el cráter, con 
dirección al 4.*^ cuadrante; poco después se cubrió; á las tí p. m. 
se limpió y salía vapor algo denso, tendido en v\ cráter de E. á 
W., c(mtinuo, y en regular cantidad. 

13. — TíKloel día cubierto; únicamente á las ().20 p. m. se pudo 
observar y salió nube vaporosa i^isi á medio pico de altura, in- 
clinada al SW. 

14. — En la mañana salía vapcn- en regular cantidad, medio 
espeso, (pu» se elevaba formaiHlo nube d(* regular tamaño; del 
mismo modo á las 7 a. m., <jU(» subiendo recto en la parte superior 
se dirigía al W. ; muy poco d(»spués se cubrió y así duró todo el. 
día. A las 5 p. m. estaba ya limpio y salía vapor en poca canti- 
dad, didgado y dirigido al W. 

15. — TímIo (»1 día cubiirto; en U\ noche se descubrió y no se 
vio (d vapor por la obscuridad. 

Ití. — En la mañana cubierto; á la 1.10 p. m. se descubrió y sa- 
lía abundante vai)or (»speso, en forma d(» ks. muy blancos y bien 
formados, en cantidad de 4 á 5, tendido al \VN\V. ; sobre el cráter 
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pequeños globulitos (jue crwfan con rapidez. A la 1.35 se cubrió 
y duró hasta en la noche. 

17. — ^A las 6 y 7 a. m. salía vapor espeso en poca cantidad 
tendido en el cráter, con dinn-ción al NW., en forma de pequeños 
cúmulos blancos; p(M-o después s(» cubrió y permaneció así hasta 
las 5.15, hora en que salía vapor insignificante con dirección al 
NW., delgado y continuo. 

18. — Al amanecer insignificante, y casi no se veía; á las 5.30, 
vapor espeso en poca cantidad; salió fonnando nube chica; A las 
T), 7 y 8 era en nmyor cantidad, pero siempre continuo, po<*o y 
delgado, (*on dirección al WXW. A las 10 ya estaba cubierto, 
durando así hasta las 4.30, en cuya hora se vio salir vapor del- 
gado en poca cantidad, que se elevaba recto, en columnitas, como 
por varias bocas. 

19. — Amaneció salida vajmrosa, insignificante, dirigida al 
SE. ; á las (5.7, en i>oca más cantidad, en hilitos, como cirniéndo- 
se i>or varias bocas, (*on la misma dirección; á las 8.10, cubierto; 
á las 12, descubierto y salida en regular cantidad, que se elevaba 
confundiéndose con las nubes, formando casi erupción mediana, 
inclinada al mismo punto ya dicho; cubrióse, y á las 4 p. m. ya 
estaba limpio, viéndose vajxir espeso como untado en el cráter, 
fornuindo ks. pequeños al Sí]. 

20. — Anumeció arrojando vapor delgado que subía inclinado 
al WSW. y al E., fonnando en la parte superior nube nunlia, 
(»spesa, y en la inferior delgada ; á las (> a. m. nubecita de vapor 
delgado en el pie, y espeso en la parte superior, inclinándose al 
WXW. en cantidad de 2 á 3; poco después otra nube es])esa de 
regular tamaño, que fué creciendo; desde esta hora fué una serie 
de erujíciones espesas. A las 7 a. m. erupción ; á las 8, lo mismo. 
Las erujH'iom^s fueron tinlas (»si)esas é inclinadas al pico y otras 
vn la i)art(» superior al E. ; las mayores fu(*ron la de á las 8 y la 
de á las 8.20 m. a. m. ; canti<lad nunlia de vapor sería de 4 á 5, 
máxima 8. Las menores fueron menos (jue la altura del Nevado; 
sieiulo en número las i\\\v se pudieron observar de 8 á 10 por 
intermitencias, perman(»ciendo después de la salida de cada nube, 
vapor esi)eso y continuo; á las 9 se cubrió hasta poco antes de 
las (J ]). m., hora en (pie salía vajMU' esi)es<> y abundante tendi- 
do al NE. formando nulx^ todas fu(»rou en fornuí de ks., i)or 2 
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Ó más bocas, {\ mh-vh forniaiKlo ((NhiDinas (|ue hacíanse una sola. 

21. — Al amanecer, salida continua en poca cantidad; a las 
() a. m., era un poco nn'is el vapcn*, con dirección al ESE., forman- 
do pequeña faja poco espesa, címtinua y blanca ; A las S, medio 
esi)es(» en columnas rectas, formando nube i)e(|uena en <antidad 
de 3; á las 8.30 ya cubierto. A las (> ]). m. ya (*staba liníi)io un 
poco, viéndose vap<n' espeso (pie se cíuifundía con la niebla <pie 
había; a las 7, nube espesa <*n cantidad d(» 3. 

22, — Todo el día pernumeció cubierto. 

23. — Al anumecer estaba cubierto y ])(M() antes d(^ his 7 a. m. 
se des(*ubrió; salían peípienos «glóbulos esi)esos, untados en el 
cráter con dirección al W. ; poco desi)ucs s(» cubrió y ])erman(»ció 
así hasta las 3.45 p. m., en (jue limi)ió, viéndose muy poco vai)or 
en el cráter, como niebla; á las 4 se vio nube nejara en forma 
<re ks. chicos, como Ixuanadas; {mho <lespués se volvió á cubrir. 

24. — Todo el día enteramente» cubierto. 

25. — Poco antes de las 7 a. m. se d(»scubrió y salía vai>or (*n 
espesos cúmulos, en abundante cantidad, d(» 3 á 4, dirección al 
4." cuadrante, á his S del mismo mo<lo y poco (h*s])ués se cubrió, 
lo restante del día también. 

2(). — Toda la nmnana cubierto; á la 1.45 ya limpio, y salía 
vapor espeso como untado en (»1 cráter, con dirección al \V. ; des- 
pués se cubrió y pernumeció así lo demás. 

27. — T(m1o el día (enteramente* oculto. 

28. — Hasta las 2 j). m. se pudo ver, por (»star ant(^s cubiert(» 
y siilía vapor insit¡:nificante con (lir(M-ción al \V. 

29. — Antes de amanec(»r y ya anuineci(b), se V(Ma nulu» (»sp(\sa ; 
¡HM'o se duda si efectivamente* (»ra del volcán, por haber otras en 
sus contornos, cubi(írtas todo el día. 

30. — A las () a. m. p(»(iuenos ks. salían c(m dirección al \V. ; á 
las 8 se cubri('), durando hasta ant(»s de las 5 p. m., y (Mitonc(»s 
salía vapor en poca cantidad, medie» (l(»nso; dir(»cción la misnm. 

Julio. 

1.** — Hasta c(nno á las 8 a. m. p(»rnuin(»ció (l(\scubi(»rto, y s;ilía 
abundante vapor, (^sjm^so, (*n fornuí de ks., (pn» no fornmban erup- 
ci(')n por (»star t(»ndid(»s con dinM-ción al NV. ; cantidad d(* 3 á 4; 
lo (hvnuus del día cubierto. 

KftMm'T. (lol V. (1p Col. ó 
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2. — En todo el día cubierto. 

3. — IjO iiiiprno que ayer. 

4. — En toda la uianaua cubierto; tan sólo á las 4 y 6 m. estu- 
vo limpio y s¿ilían ks. de vapor espeso en cantidad de 2 a 3, dirigido 
al W., y lo demás del día cubierto. 

5. — Estando cubierto se minlio d(*s<'ubrió ya tard(^ y salía va- 
por que apenas se veía. 

6. — En la mañana erujx-iones espesas, nunliana y íjrande: 
ílesjíués, á las S, <-ubierto, á las 7 p. m., limpio y vapor espeso; A 
las 9 erupción. 

7. — Antes de las S a. m., eruju-iones medianas, casi á la altu- 
ra del Nevado, dirección al WSW. en cúmulos c*si)esos bien for- 
mados; cubierto ya á las 8 y s<* limpia á las 5 p. m. y Siilía enií>- 
ción mwliana, dire<-ción al W., esjK^i, en forma de (túmulos. 

8. — A las 6 y 7 a. m., <lescubierto y salía abundante vapor es- 
peso, casi fonnando erupción mediana, c(»n dirección al WSW. ; 
lo demás de la mañana cubierto. A las 6.30 p. m. estaba descu- 
bierto y casi no s<» veía vapor, \H}r \us\giúñvai\U\ 

\). — En la mañana siilía vapor en abundancia en forma de ks. 
muy perfectos; cantidad de 3 á 4, tendido con direccción al W. 
en la tanle, cubierto. 

10. — En la mañana, vapor espeso en piHiueños globos tendi- 
dos en el cráter; como á las 12, ya cubierto; en la tarde se limpió 
y salía insignificante con dirección al W. ; por intermitencias 
cúmulos esiH»80s. 

11. — En la mañana, piMpieños ks. es[H*sos, en el cráter, ten- 
didos al W. ; di^pués cubiertos. 

12. — Insignificante en la mañana, cubriéndose después de 
laK 8, descubriéndose en la tarde á las O, y también insignificante. 

13. — En casi todo el día cubierto; á las T» p. m. se d(*scubrió y 
salía vapor ¡nsignifi<-ante, dirección al W. uunIío esp(*so. 

14. — Todo lo más cubierto; en la tarde descubierto y salía 
vapor (jue se confundía con las nubes qu(* había detrás, parecien- 
do ser abundante. 

15. — Salida insignificante de vapor espeso; dirección al W. 
en la nmñana, cubierto á las 8.1;'> poco desiniés. En la tar<le á líis 
O, ya descubierto y salía en regnlai- <antidad al mismo punto ya 
dicho. 
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16. — En la niafíaiía salió vapor esi)eso tendido en el cráter en 
globnlitos niuv blancos, con diivcción la mismo (ine ayer; á las 
8 empezó á cubrirse y así permaneció todo el día. 

17. — Insi<2:nificante en la mañana, y A las 8 cubrióse, perma- 
ne(*iendo así lo demás del día. 

18. — Tan sólo en la tarde, como á las 6, estuvo descubierto y 
salía abundante vapor espeso, en forma de ks., con dirección al 
W., de 2 á 3 de cantidad. 

19. — En la mañana salían ks. espesos bien formados, tendidos 
en el cráter con dirección al W., que al desbaratarse formaban 
faja muy larga que se prolongaba hasta en dirección de los cerros 
del \V. de la ciudad, sobre el horizonte; cantidad, de 2 á 3. A las 
8. ya oculto y lo demás del día. 

20. — ^A las 6 y á las 7 a. m., salida en forma de cúmulos, 
abundante y espesa, con dirección al W. ; cantidad de 2 á 3 y á 
las 8 ya oculto; en la tarde se descubrió y salía insignificante que 
apenas se veía, cubriéndose luego. 

21. — Casi lo mismo que ayer, en todo el día. 

22. — En la mañana salida de ks. espesos, tendidos al W., co- 
mo en 2 de cantidad ; á las 8 ya cubierto, y lo demás del día. 

23.— Cubierto todo el día. 

24. — En todo el día cubierto y sólo á las 6 estaba limpio y 
apenas se veía salir vapor insignificante. 

25. — En la mañana salían ks. espesos al W., tendidos sobre 
el cráter en cantidad de 1, entre espeso y delgado, en forma de 
ks. pequeños, dirigidos al WN W. ; lo demás cubierto. 

27. — Lo mismo que ayer en la mañana, espeso, con dirección 
al W. ; á las 8 ya estaba cubierto; á las (> p. m. se limpió é insig- 
nificante, con dirección al WSW. 

28. — A las 8.15 a. m. salió erupción de regular tamaño; des- 
pués cubierto, y á las (> p. m., limpio y espeso, en cantidad de 
2á3. 

29. — Todo lo mismo (jue ayer, cuando se limpió en menos can- 
tidad ; dirección al WNW. y parte del día cubierto. 

30. — En la mañana cubierto; en la tarde descubrióse y salía 
vapor en regular cantidad y dirección al WNW., formando cú- 
mulos algo espesos. 
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31 — Ku la iiiarianu, hasta las S, salía en rej^nlar rantidad eii 
c íiiinilos (*si)es()s, dirigidos al \V., lo demás cubierto. 



Agosto. 

1.» — Kii Ja mañana á las S limpio y salida de eúmulos espesos, 
no í»i*an(les, dirijíidos al \V. ; despnés lo restante del día cubierto. 

2. — Todo el día cubi<»rto por niebla y lluvia. 

3. — Ku t<Mlo el día c(mio ay(*r. 

4. — En la mañana cubierto; (»n la tard(» se descubrió y salida, 
(\\w apenas s(» veía por insi}¿:niíicant(». 

r>. — En la mañana como ay(M% en las mismas horas; en la 
tarde á las 2.30, ya estaba di^scubierto y salía abundante vapor 
(»s])eso, ks. t(»ndidos al W. ; cantidad de 3 á 4. 

r>. — En t(Mlo el día cubierto. 

7. — Lo mismo (jue ayer. 

S. — También cubierto de cúmulos y lluvia. 

1). — Cubierto todo el día, niebla y lluvioso. 

10. — Cubierto como ay(*r por lluvia y i)astora. 

11. — Lo mismo que en los anteriores. 

12. — También cubierto pcu* haber (»stado lloviendo en todos 
(»stos días por el Nevado lo más. 

13. — A las () y S a. in. estaba d(»scubierto y salía vapor espeso 
en cantidad de 1 á 2, con dirección al \V. ; después se cubrió y 
así jHTmaneció. 

1 í. — i>i\sd(» (pu» (Mup(»zó á amanecer ya se veía salida abun- 
dante y espesa tt^ndida un i)oco al \VS\V., en cantidad de 2 á 3: 
á las 7 a. m. nu^nos vapor y más tendido; á las S nn'is disminuido 
i\\w á las 7; desjmés oculto hasta las 5.30 p. m., en que salía poco 
vai)or en la diríM-ción ya dicha. 

15. — A las () cubierto de ni(4)la; á las 7 y iS a. m. ya descu- 
bierto, saliendo va]MM* en poca cantidad; espeso, dirif^ido al W., 
y como untado en el crát(»r. A las 10 y 12, 2 y 4, cubierto; á las 
5 ya limi)io y salida como en la luiíñana; jx^ro en nuMior can- 
tidad. 

1(». — A las () a. m. mucho vapor denso, diri<j:ido al 8\V., que 
si hubiera (sstado recto, habría formado mediana ó grande erup- 
ción; á las 7 <»n menos cantidad; dirección al SE.; á las 8 al S. 
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del mismo mhdo rl vai)or {\\w á las 7; A las 10 ya ciihicrto. A las 

4 i>. m. se iikmIío descubrió y se v(Ma bastante^ vapor con direccióu 
al \VS\V. ; (*aiitidad de 5 A (J. 

17. — T(m1() el día cubierto. 

JS.— T(m1o coíno íiyer. 

11).' — Todo como ayer. 

20. — A las (> y 7 a. ui., vajH^r c*sj)(»so en i)oca cantidad, forman- 
do ks. peíiuenos con dirección al \V. ; á las 8 ya cubierto. Poco 
ant(»s de las 5 p. m. se limpió, saliendo abundante vapor espeso, 
tendido al \VX\V. ; por intermitencias crecía siendo muy abun- 
dante (pie casi formaría (M'U})ción grande ó minliana si hubi(»ra 
estado recto en cantidad de 5 a (>. 

. 21. — A las í) a. m. insij»:nificante y [K>r intermitencias de 10 á 

5 m. i>equenas nulKH'itas blancas y es[)esas; a las 7.40, estando 
insifi:nificante, se vio salir erujM'ión heruKKsa en cúmulos peque- 
ños, espesos, que fuercm creciendo inclinados al W. ; en el crAter 
muy pe(iuenos, y al elevai*si% íí:randes; cantidad de (> á 7; si no 
hubiera estado t(»ndi(lo (*I vapor, hubiera formado erupción j^ran- 
de ó mediana. 

22. — Antes de las O a. m. insignificante, que apenas se veía; 
a las (> salió erupcioncita en ks. peíjueños, espe.'íos, con direc- 
ción al W. ; poco der^pués se cubrió y i)ermaneció así lo demás 
del día. 

• 23. — A las () a. ul insignificante y apianas se veía; cubrióse 
lx)co después y a las 5.50 se limpió y salía lo mismo que en la 
mailana. 

24. — Desde el amanecer hasta las 10 a. m. insignificante: 
apenas se veía; cubrióse y ya a las () p. m. estriba limpio y se 
veía insignificante, lo mismo que en la nuinana. 

25. — En casi todo el día cubierto; y á las 4.30 limpio y salida 
insignificante, que apenas se veía; después volvióse a cubrir. 

20. — En la mañana insignificantí^; como á las 9 cubierto, per- 
maneciendo así hasta en la tarde; pero no se observó salida por 
halxT ks. detras, que impidieron la visión. 

27. — En la mañana se vio salir insignificante de E. á W. ; 
poco después se cubrió; en la tarde hc limpió y salía insignifi- 
cante como en la mañana. 

28. — En la nuulana insignificante y apenas se veía; A las 
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8 ya oculto y á las fi p. lu. ya descubierto, saliendo abundante 
vapor (^i>eso, que se confundía con ks. que había; dirección 
al W. 

29. — En t(Mlo el día cubierto. 

30. — En t(Kla la mañana cubierto; a las 6 p. m. se limpio 
y salida abundante en ( íímulos espesos de NW. A SE., en can- 
tidad de 2 á 3. 

31. — Insi{niiíi<ante en la mafiana y á las 9 se cubrió, perma- 
neciendo así lo demás del día. 



Septiembre. 

1.° — En la nuulana cubierto; en la taixle se omitió la obser- 
vación. 

8.* — Tan sólo se observó que amaneció como una lista ceni- 
cienta. 

10. — En la mafiana, poco desjiués de las 8, cubrióse, y así du- 
ró lo demás. 

11. — Desde que amaneció, cím poco vapor untado en el crá- 
ter, con direcí'ión al W. ; á las di(^ ya estaba (*ubierto, permane- 
ciendo así lo demás. 

12. — No se observó por la lluvia y nubes (]ue había en el 
Nevado. 

13. — También oculto por niebla en la mañana y por lluvia en 
la tarde. 

14. — A las 7 a. m. insignificante y apenas se veía; poco des- 
pués s(^ cubrió. 

15. — En todo el día cubierto. 

10. — Todo como ayer. 

17. — Del mismo modo que ayer. 

18. — A las 7 a. m. st* vio abundante vapor que parecía ser del 
cráter dirigido al W., que al estar recto formaría erupción me- 
diana, dudosii, por haber más nubes; poco después empezó á 
llover y se cubrió sin poderse observar niás. 

19. — Cubierto en todo el día. 

20. — Lo mismo que ayer. 



1 En lo8 dfiis no exprcHadoR ne omitió la observHclAD. 
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23. — Tan sólo ne. observó á las 7 a. m. en que salía vapor en 
regular cantidad y á las 2 p. m. en que estaba cubierto. 
27. — En todo el día cubierto. 



Octubre. 

1.** — En todo el día cubierto. 

2. — Todo como ayer. 

3. — En la maíiana cubierto; {\ las 5 p. ni. se descubrió y se 
veía salir abundante vapor dirigido al WSW. ; después se volvió 
{\ cubrir. 

4. — En la mañana, como ayer, en las mismas horas; habién- 
dose descubierto á las 5.30 p. m., se vio salir insignificante, conu) 
untado en el cráter. 

5. — A las 7 a. m. no se vio á la salida á la simple vista, por 
tan insignificante; á las 8 insignificante y cubierto; luego en lo 
restante no se vio, por lluvia. 

6. — En todo el día igual á hxs días 3 y 4 en la mañana, (^to es, 
cubierto. 

7. — En todo el día cubierto. 

8. — Cubierto en la mañana y tarde. 

9. — Lo mismo que ayer. 

10. — De igual modo cubierto. 

11. — También en tcxlo el día oculto. 

12. — En la mañana salida abundante y espesa con dirección 
al WNW; en la tarde cubierto. 

13. — En la mañana descubierto; pero no se vio bien el A'apor 
por haber palio-cirrus detrás, é insignificante. 

14. — f]n todo el día cubierto. 

15. — En la mañana cubierto; en la tarde medio d(*scubierto 
y se veía vapor espeso, como dirigido al W. ; i>i*ro fué denso, por 
haber más nubes. 

1(). — En la mañana se veían salir nube<'itas espesas, con <li- 
rcH-ción al S\^\, cambiando de dirección en la parte superior, 
siendo al E. A las 7 el vapor no (»ra denso y formaba peíjueña 
faja al ESE. A las 11 vapor muy denso en cúmulos de regular 
lamailo al E., (¡uc si liubieían estado rectos, hubieran formado 
erupción mediana; después cubierto. 
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17. — A las 7 a. iii. no s<* veía, jmu- ¡i)si<:iiiíiraiit<*. A las 2 p. iii. 
S4* confundía nm ninnilos i\\w liahía ; ruliriús*' imm*o después; y 
como á las 5 p. ni. niuv abundante va|Hir, formando cúmiilos 
csiH*8os, que al no IuiImt estado tendido hubiera formado erup- 
ción muy jnaude, |Mir intermitencias muy es|>esíi y abundant(\ y 
un palio-cirrus {K'^iuefio (¡ue parecía se lialn'a formado del vapor 
al desbac<*rw. 

IS, — A las 7 a. ni. salió nulMMÍta esjM'sa como «rloldto c»nvuel- 
to entre vapor ibdpulo; á las 2 p. m., vapor <»s|»es4i en rejrulsn" 
cantidad; dirección al SK., que s<* confundía c^ui b»s ciimulos 
que había ; en la tarde, como á las 5.30, faja larjra al E., de vajxir 
no espeso, que duró hasta el obscurei-er. 

19. — A las 7 a. m. no se vio jior insijrniticiinte; á las 12 vapo- 
rosa en 2 íi 3 de cantidad, con dire<ción al SW. ; después erup- 
cicmes (*s|x^sas en abundante canti<Iad; dirección al S. A las 2 
p. m. tandnén en ti a 4 de cantidad. 

20. — A las r> y 7 no s<* v<»ía por insi<:n¡ticante; como s'i las 10 
emjwzó á salir va|>or d<*]pido insi<rnificante, aun con (lireccii'in 
al SW., y lo mismo en la tarde, <amb¡and<» á vec<*s la direc- 
ción al S. y SSW. 

21. — A las O a. m. una nubecita (*s]m»síi y vaporosíi en la i>arte 
su]x*rior, recta, <jue lue;:o >v disolvió; á las 7 va|Mir delj^ado insitr 
nificaute; direc<*¡ón al SSW.; como á las S otra nubecita ij^ual. 
suc(Hliendo va|M>r del^^ado ins¡jrnificant<* y á xorvs nube<Mtas mix- 
tas y esjM'Siis, con dirección al SW. 

22. — A las 7 a. m. insijrniticante. Kn t<Mla la mañana y á las 2 
insignitií-ante, nm <lirección al WSW. ; en la tarde tanibién in- 
si«ruifícante en \hhíí más d(* <antidad. 

23. — En toda la mañana saliila va|>or(»>a insi<i:niticant(*, con 
din*<'ción al W. ; sólo como á las S s(» vio nubecita mi.xta. A las 
10 síilía insij»nifican(e, y de este mn<b» estuvo en la tarde casi 
<'ontinua. 

24. — En la mañana nada se vio; hasta como á las 10 ya s*» 
veía vai)or en ks. <*spes<)s, bien fornuulos, <-on diivcción al W., en 
r(**i:ular <antidad, y cúmulos <1<» ni(*bla que se formaiban <-on direc- 
ción d(»l Nevado y volcán. A las 2 j». m. ( iil)ierío. y á las 4.30 salía 
insi<ruiíi<*ante y continua. 
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25. — A las 7 a. m. nada; á las 2 cubierto; á las 7.50 a. lu., 
erupción regular, en parte al E. y recta en la otra. 

26. — A las 7 a. m., salida continua y media abundante. A las 2 
p. ni. cubierto. 

27. — En la mañana insignificante. A las 2 p. nu vaporosa, 
continua, y en i*egular cantidad. A las 5 p. n\. abundante y espe- 
so, con dirección al W. ; m<Hlio vaporoso en la parte superior. 

28. — A las 7 a. m. vapor muy blanco y denso, como en globu- 
litos. A las 2 cubierto. A las 4.30 p. ul se descubrió y salía abun- 
dante c(m dirección al \V. ; (*omo á las 5.30 abundante y espeso 
en el pie y con dirección al W., y la parte superior vaporosa 
volvía al E. 

29. — A las 7 a. m. insignificante, de color cenizo. A las 2 p. m. 
cubierto. 

30. — Nada se observó. 

31. — ^A las 7 a. ul abundante síilida úo vapor en fornuí de 
ks. espesos, tendidos al AV. En la tarde en su nuiyor cantidad y 
espesos. 

Noviembre. 

1.** — Todo el día cubierto. 

2. — Cubierto en todo el día. 

3. — A las 6 a. m., vapor abundante y denso en glóbulos muy 
blancos. 

4. — En la maííana cubierto. En la tarde á las 5.30 descubier- 
to y se vio vapor fornumdo erupción espesa en ks. que se desba- 
rataban en la parte superior, como en 3 de cantidad; dirección 
al WNW. 

5. — En la mañana cubierto, y á las 6 p. m. se veía abundante 
(*antidad de vapor espeso, formando erupción mediana ; din^c- 
ción al WkSW. 

G. — En la mañana y á medio día, cubierto; en la tarde no se 
4)l)servó. 

7. — En la mañana cubierto, y en lo demás no hubo obser- 
vación. 

8. — A las () y 7 a. m., cubierto; á las 8 ya limpio y salía vapor 
medio espeso en ks. ; en el pie, con dirección al SW. y en lo 
superior de la nube al P]., que parecía formar faja que se ocul- 
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taba en la niebla; á las 9 ya oculto, y así permaneció lo demás. 

9. — En la mañana cubierto», en la tarde no se obseiTÓ. 

10. — A las 5.45 p. m., erupción muy espesa, en forma de ks. 
pequeños y de regular tamaño y recto. A las ().35 a, m., otra mu- 
cho mayor, no muy espesa y cenicienta, que se fué deshaciendo ; 
á las 7 vai>or blanco y denso, que se confundía con el resto de la 
nube anterior; A las 2 p. m. cubierto; como á las G.15 ya descu- 
bierto y salían nubecit-as espesas en regular cantidad, que for- 
nmndo tira llegaban hasta el W. de la ciudad. 

11. — En la mañana á las 2 p. m., cubierto. En la tarde des- 
cubierto y salía vapor en pwa cuantidad, medio espeso, con direc- 
ción al W. 

12. — En la nmñana insignificante; á las 7 y 8 a. m. vapor es- 
peso en p4)ca cantidad, untado en el cráter y dirigido al AV. 

13. — En la nuiñana cubierto; hasta ya muy tarde des-^^u- 
bierto é insignificante. 

14. — En la mañana insignificante, dirigido al AV. A las 2 p 
m. cubierto. I)(^de las 4 salida continua de vapor insignificante. 

15. — En la mañana cubierto hasta las 2 p. m. ; lo demás no se 
observó. 

1(). — En t(Mlo el día cubierto. 

17. — Lo mismo (pie ayer. 

18. — También cubierto. 

19. — En la mañana, hasta las 2 p. m., cubierto y á las 5.30 
descubierto y siilía poco vai>or en cumulitos rectos, como en 
1 á 2 de cantidad. 

20. — A las 6.30 a. m. salida vajionisii, y (»n <»1 crát(T pequeños 
globos espesos (¡ue al desbaratarse formaban tira larga al E. ; 
lo mismo á las 7 en menos cantidad; á las 2 p. m. cubierto; co- 
mo á las f) había nulx^ espesa; pero <*ni dmlot^a i)or hab<*r más 
detrás. 

21. — A las (>.30 a. m. descubierto y salida vaporosa, forman- 
do faja grande al E., saliendo del cráter con dirección al W. 
A las 7 h) mismo, en cantidad de 1. A las 8 ya cubierto, pernm- 
neciendo así lo demás. 

22.— Oculto en todo el día. 

23. — En lii mailana cubierto, y á las 5 se descubrió y se vio 
nube de regular tamaño, muy espesa, en cúmulos (pie se veían 
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nep^ros; ¡ioco después so vio salida espesa y vaporosa, con direc- 
ción al SE., empezando {\ formar tira regular. 

24. — En la mafíana insignificante con dirección al SE. A las 
2 p. m. cubierto; á las 5 se limpió y salía vapor delgado insigni- 
ficante; pero en mayor cantidad que en la mañana; dirección 
al SE. 

25. — A las 5, (> y 7 a. m., cubierto, y á las 8 limpio y salida 
insignificante al SE.; poco después se cubrió; á las 3 p. m. se 
descubrió y salía vapor insignificante, delgado, y en más can- 
tidad. 

26. — A las 7.30 a. m. descubierto y se vio salida insignifican- 
te, vaporosa, con dirección al SE. ; A las 8 era nu\s el vapor en 
cantidad d(^ 1 y al SE., y así tcxlo el día por intermitencias; 
nubes í*s])esas regulares en cantidad (ir 2 á 3; una á las 10 y otra 
á las 2 p. m. ; en la tarde menos vapor que al medio día, al ESE. 

27. — A las 6 y 7 a. m. cubierto; á las 8 descubierto y salía in- 
significante; volviÓM» á cubrir y salía insig:nificante; volvióse á 
cubrir, y a las 3 limpio, y lo mismo que á las 8 insignificante y 
vaporosa, pero en niAs vapor, con dirección al SE. y con interva- 
las nulKvitas como bocanadas, de 10 en 10 minutos. A las 9.15 
p. m. se vio nube regular (*siK\sa é inclinada al SE., que perma- 
neció largo tiempo. 

28. — En la mailana insignificante; apenas se veía entre la 
bruma, con dirección al SAV. ; cantidad de 1 ; á las 10 ya estaba 
cubierto y á las 2 p. m. se descubrió ; pero el vapor se confundía 
con cúmulos; á las 3.30 se limpió y salía vapor delgado al WSW. 
y con intermitencias nubecitas pequeiia« no espesas; á las 5 era 
mayor el vapor recto en columnas delgadas por 2 bocas, y desba- 
ratándose iban al WSAV. A las 5.15 salió erupción por dos bocas, 
en columnas rectas de vapor, inclinada en la parte superior 
al WSAV., couu) impelida por una corriente de aire, á la altura 
del pico. 

29. — En la mañana, vapor espeso como untado en el cráter, 
con dir(H.ción al W. ; á bus 12.1 cubierto; á las 2 descubierto, con- 
fundiéndose el vapor con cúmulos que había ; más tarde se vio sa- 
lida abundante de vapor espeso, con dirección al N.W., que si 
hubiera estado rtH'to, formaría erupción mediana, pennanecien- 
do así toda la tarde y por intermitencias en mayor cantidad, muy 
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tarde disminuyó. A las 2.15 p. m. había nube grande dudosa, con 
dirección al Nevado. 

30. — En la niaiíana ciiniulos pequeños, espejos, como aplana- 
da<í en el cráter, con diixH*ci6n al AVNAV. A las 8 era mas abun- 
dant<* el vapor, formando nubes de r(»gular tamaño. En toda la 
tarde nubes no muy espi^sjts (¡ue se deshacían formando faja de- 
tras del Nevado. 

Diciembre. 

1.^ — En la mafiana insignificante. A las 10 ya cubierto. A las 
5 p. m. se descubrió y salía vapor espeso, saliendo con intermi- 
tencias nubecitas de regular tamaíi4), que disolviéndose formaban 
faja al E. A las 5.45 salió nube en regular cantidad de vapor 
al ESE. 

2. — FjU la mañana insignificante, con dirección al E. A las 
11 ya era en cantidad poco más y al E. A las 12 s(* veían i)e<iue- 
nas nubecitas sobre el críítíT, ccmfundiéndose con nubes que ha- 
bía y que á víhcs las cubrían. En la t^inle vapor delgado y en 
mayor cantidad, que formaba tira al E., y ])or intervalos nubes 
pequeñas no espesas; dirección, E. 

3. — A las () y 7 insignificante é invisibh»; a las 8 apenas se 
veía; á las 10 un poco más, con dirección al P]SE. A las 12 cu- 
bierto; á las 2 lo mismo que á las 10, delgado, ])ero en más can- 
tidad. En la tarde, mayor cantidad, digirida al ESE., formando 
faja como ayer. 

4. — En la mañana insignificante; á las 10 era más con dinn»- 
ción al E. A las 12 <*iibierto; á la 1 p. m. limpio y vapor en canti- 
dad de 2, que formaba tira recta é iba á ocultarse á los cerros 
del ESE. de la ciudad ; permaneció toda la taixle prolongándose 
más. A las 4.30 eran dos fajas (jue s<í formaron casi paraleláis, co- 
mo si hubiera salido otra nube y formando faja con otra corrien- 
te de aire más elevada; w* juntaban en los cerros del SE. de 
C. Guznián, y parecía es|K*sa la jiunta donde s(* reunían, por in- 
termitencias nubecitas medianas esi>esas que d<*spedían hilos, 
que descendían como si fuesen de ceniza ó arena; á veces el crá- 
ter se cubría de vapor como con lava, pues salía hacia arriba, vol- 
viendo en hilos á los lados. Se infiere que el vapor tenía la direc- 
ción de SW. á NW. del cráter ó al primer cuadrante; la cantidad 
fué de 2 á 3. 
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5. — Al amanecer no se veía salida ; á las 5.45 a. m. salió una 
nube muy espesa, chi(*a, entre vapor, con (lire(H'i6n ai W. y fué 
creciendo después tomando en la parte sux)erior la dirección al 
E. ; después insif^^niflcante, y á las 10 ya cubierto; á las 5 ya des- 
cubierto y salía vapor medio, esi>eso, en nubes chicas, como (»n 
2 de cantidad, con dirección al líSE. ; en todo el resto de la 
tarde, siendo unas viK^es nuls y otras menos. 

6. — En la mañana insifniificante, con dirección al E. A las 
12 y 2, cubi(*rto. En la tarde lo mismo, y con la cantidad de 1, 
medio denso, con dii'ección al SW. ; nms en la tarde fué en mayor 
cantidad y mudó de dirección al SE. ; como á las 5 se empezó A 
formar faja al mismo punto. 

7. — En la mañana insii^nificante, cubriéndose como á las 10; 
a las 12 vapor espeso pendiente del cráter; lo mismo á la 1, y á 
las 2 ya cubierto; á las 5 vapor en cantidad de 1, dirigido al 
W\ y lo demás de la tarde. 

8. — En la nuiñann insignificante, ccm dirección al E. ; á las 
12 ya cubierto. En la tarde lo mismo y con la misma dirección, 
I)ero mayor en cantidad. 

9. — Insignificante desde el amanecer, delgado con dirección 
al SE. ; cubierto á las 10 y á las 12 ya estaba limpio, saliendo co- 
lumnitas de vajx^r (*si)eso, c(m dirección al SE., que formaban 
erupción, y á las 2 ya cubierto hasta las 5, en que se descubrió 
y salía nube espesa, inclinada al SW. y SE., continuando así en 
la tarde, siendo por intermitencias mayor ó menor, pero con- 
tinuo. 

10. — Hasta las 9 estuvo cubierto; á las 10 descubierto y sali- 
da de vapor espeso, confundiéndose con los cúmulos que había, 
formando erupción dudosa ; á las 10 se vio también vapor espeso, 
con dirección al SSW. y SSE. ¡mr 2 bocas, continuando así lo 
demás; á la IVl» el vapor formó erupción regular en 2 columni- 
tas, formando nube espesa en la parte superior; continuó hasta 
las 5 p. m. por intermitencias vapor (^i>eso y con constante nube 
en el cráter; desde esta hora hasta en la noche, vapor medio 
delgado en poca cantidad. 

11. — Desde el amanecer hasta las eVo salida vaporosa en can- 
tidad de 1, formando faja al SE. ; después insignificante y cu- 
bierto á las 10 ; á las 12 ya limpio y salida de pequeñas nubecitas 
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eHpesiis, cdii (iirecrióii al SE., oii 1 á 2 de cantidad ; á la 1.30 salió 
nulK^ t*8I)esa quo fué crecieudo larj^a al SE. En la tarde media 
espesa; cantidad 1. 

12. — A las () y 7 a. m. vaporosa, con dirección al SE., forman- 
do faja ; á las S.IO insignificante», con la misma diwHción ; a las 12 
semicnhierto, y en el crát^^r vajxmito (*hik*so que s<» cubría al 
elevarse. A la 1, nube re«:ular; |mto los ks. no d<*jaiNm ver si era 
vó no del volcAn; a la 1.30 salía ernixión muy w^pilar, recta y 
cK^^sa ; después vapor continuo y espeso en to<la la tanle, con 
dirección al SSW., en cantidad de 2 A 3 y a veces tíxüh^ espesas 
tambiftn. 

13.^ — Tnsifíniflcantí* en la mañana, con diriHción al SSE. y A 
las 10 ya (*ubierto; á las 12 vapor(*ito esin^no, que se ocultó entre 
cúmulos; y a las 2 p. m. también cubierto. En la tarde abundan- 
te salida, y A las 4.30 nubes esiH^is de rej^ular tamaño, y A las 
4.50, irrupción j^rande, inclinada al WSVV. ; en el ivsto de la 
tarde vapor eK|)eso como de 1 A 2 de cantidad. 

14. — En la mailana insignificante, dirigido al SIí; A las 12 
cubierto. A las 2 p. m. pcHiueños glóbulos, es-jx^sos, con dirección 
al SE., como tirita desprendiéndose* del (TAter; siilida i*spesa de 
1 A 2 de cantidad ; A las 4 y A la« 4.45 erupción mediana, dirigida 
al SE.; después salida vaporosa y continua, por int^^rmitencias ; 
nubi^ I)equena8 en forma de ks. muy bien figurados. 

15. — Al amanecer estaba el (rAter envuelto en vapor medio 
(^I)eso, como untado, y A las 7 dirigiéndose al SSE., en cantidad 
de 1 ; A las 10 ya cubierto; A las 3 p. m. detí-cubierto; salía menos 
espeso ijue en la mañana, dirigido al SE. en cantidad de 1 ó 
menos. 

16. — p]n tíHlo el día insignificant<% siendo en mAs en la tarde, 
en cantidad de 1, vaporosa y continua, con dirección al SE. 

17. — Como ayer y cnm dir(H*<'ión al SSAV. 

18. — Insignificante y vaporosa, (*omo im)1vo que se elevaba 
recto; A las 10, con diiHH-ción al SE.; A las 10.50, bocanada espe- 
sa y me<lio c<m (vniza (pie al dirigirse al SE. volvía hacia abajo, 
terminando, y continuó lo mismo que antes. A las 11.30 st* ocul- 
tó, y A las 4.30 salió vapor delgado en cantidad de casi 1 al 
ENE. ; A las 5 salieron ks. pímplenos, espesíKs, en cantidad de 2, 
que desbaratAndose, formaban faja y al salir esparcían ceniza ó 
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areua ; después Halida vaporoh'a y continua en más cantidad que 
la que habia en la tarde primero, siguiendo así lo demás de la 
tarde. 

19. — En to<lo el día insignificante y vaix)roHíi, con diivcción 
al SE., y á veci*s SSW. ; algunas nada se veía, y otros tan sólo 
puntitos blancos en el ci*íiter. En la tarde nuls vapor que en la 
mañana. A las 5.25 salía nulx^ vaporosa con dire(*ción al E., 
fonnando casi faja en 1 á 2 de cantidad, y lo demás insignifi- 
cante. 

20. — En la nuiñana insignificante; á las 2 p. m. era m(*<lio 
denso, y elevándose se inclinaba hacia el S\V. en 1 de cantidad. 
En la tarde, lo mismo : insignificante é inclinado un poco al SE. 
en más cantidad, p(UH) sin s(*r de 1. 

21. — Hasta las 7.15 s(* descubrió y salía insignificante y vai)o- 
rosa al SE. ; á las 7.25 nube» (»si>esa, pequeña, en fonna de k«., que 
luego se disiparon, continuando insignificante salida ; la nube<*i- 
ta con dirección al SW. ; á las 8.10 y A las 12, salió vapor medio 
espeso, en poca cantidad y casi recto; su dirección al SW. en 
cantidad de 1, á la 1 y 2 cubierto y á las 4 medio espeso, en canti- 
dad de 1; á las 4.30 salida vaporosíi que sí* dirigía al SE. en 
cantidad de 1 ó 2; más tarde en menos cantidad y vaporosa, 
decreciendo á projwrción que era más tanle de uno en cantidad 
ó menos. 

22. — A las 6 a. m. muy insignificante y así basta las 8; á las 
10 en uuls cantidad; á las 12 como en 1 de cantidad ó menos. 
(*ubi<»rto t(Klo el resto de la tarde; el que se vio fué continuo é 
insignificante. 

23. — Cubierto á las (5 a. m. y mnlia hora después, glóbulos es- 
pieos, com<) untados en el crát(»r; á las 7 ya cubierto y después 
de las 8 insignificante y vaporosa, c(m diivcción al SE.; á las 
10 un poco más. A las 11.30 se cubrió y á las 5 vaporosa como en 
1 (le cantidad al punto dicho, fonnando faja informe; á ve<es 
nubes ó vapor esjx^so en int<*rval()s casi informes d<» 8 m. ; i)oco 
más de 2 varas midiéndose» por la visión, se alejaba del ci-át(»r al 
salir otra y todas con igual distancia. 

24. — l)es<le las 6, insignificante, y estando así á las 7.05 salió 
erupción muy csjK'sa en forma de ks. jH^iueños, cpie fueron cre- 
ciendo tendidos al ESE., formando erupción mediana; después 
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casi no se observó por insignificante. A las 10, cubierto; á las 4 
limpio é insignificante, estantío así lo demás de la tarde. 

25. — En la mañana insignificante, con dii'ección al SE. medio 
espeso; á las 8 lo mismo, vaporosa; á las 10 cubierto; á las 11 
vaporosa como en 1 de cantidad, con la misma dirección, me<lio 
denso. Como & las 11.40 se cubrió y así i)ermaneció toda la 
tarde. 

20. — A las 6 a. m. nunlia vaiM>rosíi, esiK^sa é insignificante; a 
las 7, nubecitas meílio espesas al SE., como en 1 de cantidad; 
á las 8 vaporosa y hemie^spesa; a las 10 cubiei-to. A las 12 vaporo- 
sa, semidensa, al SSE. A las 12.10 nul>ecita vaporosa y espesa, 
como en 2 de cantidad, al S\V A las 2 p. m. vapoi-osa como en 1 
de cantidad, al SE., continua. 

27. —En todo el día cubierto por lluvia y niebla. 

28. — En casi todo el día cubierto; á las 4.45 se descubrió, 
viéndose algunas veces vapor insignificante; ikto del cráter, y á 
veces como niebla, y así perman(H-ió lo demás de la tanle. 

29. — En la mañana cubierto ; en la tarde vapor poco espeso, 
dirigido al SW., en poca cantidad. 

30. — En la mañana insignificante y á medio día y en la tarde 
también espeso, como untado en el cráter, confundiéndose entre 
las nubes que había. 

31. — En la mañana insignificante; al meilio día cubierto, y 
en la tarde vaporosa, continua y en po(*a cantidad, al SE. 



ANO DE 1896. 



Enero. 



I.*' — A las 5 a. m. vapor lig(»ro, <lurando la siilida hasta las 

7 p. m. ; direciión SE.; el resto del día cubierto; á las 8 fué 
el vapor. 

2. — A las 5.15 a. m. vaiM)r denso; á las 5.45 a. m. vapor li- 
gero hasta las 7 a. m. A las 7.30 a. m. erupción mediana; á las 

8 vapor denso; á las 10.30 vaiK)r denso; á las 10.45 erupción 
p(Hiueña; á las 2 p. m. vajior denso hasta las 3; á las 3.30 vajxir 
ligero, continuando hasta las 8 p. m. I)irt*cción WSW. 
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3. — A lafi 5.15 a. ni. vapor ligero; á las 6.15 vapor denso; 
á las 6.45 vapor ligero hasta las 9.30 a. ni. A la.s 11.30 erupción 
mediana ; á las 2.30 p. ni. vapor denso hasta las 8 p. in. Direc- 
ción al WSW. ; el resto del día cubierto. 

4. — A las 5.30 vapor denso hasta las 8 a. m. A las 4.30 p. m. 
vapor denso; á las 5.30 erupción mediana. Dirección SE.; el 
resto del día cubierto. 

5. — A las 10.30 a. m. vapor denso; a las 4.30 vapor denso. 
El resto del día cubierto. 

6. — A las 8.45 a. m. vapor denso hasta las 5 p. m. ; á las 5.30 
comenzó á síilir va|H)r denso hasta las 8 p. m., dirigido de ESE. 
El resto del día cubierto. 

7. — A las 5 a. m. vapor muy ligero hasta las 8. A las 8.30 a. m. 
vapor ligero, y todo el rento del día ; dirección ESE. ; siguió con 
intermite^ncias. 

8. — A las 5 vapor muy ligero hasta las 10 a. in. ; á las 12.30 
p. m. vapor ligero. El n^to del día cubierto. 

9. — A las 5 a. m. vapor denso hasta las 7; de 7.15 A 8 a. m. 
vapor denso; de 8 á 9 vapor muy denso; dirección W. El resto 
del día cubierto. 

10. — A las 8 a. m. vapor ligero, dirigido al W. Todo el resto 
del día cubierto. 

11. — A las 5 a. m. vapor muy denso hasta las 7 a. m. ; de 7.30 
á 9 vapor denso; de 2 p. m. A 5.15 p. m. vapor denso; dirección 
al W. El resto del día cubierto. 

12. — De 6 á 9.30 a. m. vapor denso; lo mismo de las 4.30 p. m. 
á las 8; dirección S^^^ y S. El resto del día cubierto. 

13. — A las 5 vai)or muy ligero; á las 7 a. m. vapor denso; de 
8 a. m. á 8 p. m. vajKn' ligero. Direcciom^: ESE. y SE. El resto 
del día cubierto. 

14. — De 5 a. m. á 9 a. m. vapor muy ligero; á las 9.30 a. m. 
vapor denso, y vapor ligero de 12.30 á 8 p. m., con intermi- 
tencias. 

15. — De 5 a. m. á 1 p. in. vapor muy ligero; de 1.30 p. m. á 
8 p. m. vapor ligero. A las 7.30 p. m. niidos subterráneos, con 
intermitencias. 

16. — De 5 á 10 a. m. vapor muy ligero; á las 10.30 a. m. va- 
por ligero; dirección E. y ESE. 
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17. — De 7 á 8.30 a. ni. vapor muy ligero ; de 8.30 A 12 a. m. ; de 
1.30 á 3 p. 111. erupción mediana. De 3.15 á 8 p. m. vapor ligero. 

18. — De 6.30 á 10 a. m. vapor ligero; á las 10 erupción me- 
diana; á las 12.30 p. m. erupción. 

19. — A las 5 a. ni. vapor muy lento, durando la salida hasta 
las 7.30. A esta misma hora se observó una pequeña erupción. 
A las 8 comenzó de nuevo íi salir vapor muy lento, el cual si- 
guió saliendo hasta las 10 a. m. De las 2 p. m. hasa las 8 p. m. 
vapor lento ; direcciones : W. y ^^'S W. El resto del día cubierto. 

20. — De 5 á 7.30 a. m. vaiH)r muy lento, y á esta hora erup- 
ción mediana. Después de ella siguió saliendo vapor lento has- 
ta las 10.30 a. m. A las 5.30 p. m. salió vapor denso, el cual fué 
debilitándose, y á las 6 p. m. era vapor muy lento, el cual con- 
tinuó saliendo hasta las 8 p. m. ; dirección al W. El resto del 
día cubierto. 

21. — A las 6.30 a. m. vapor lento; á las 8.30 vapor muy len- 
to; á las 10.30 vai>or denso, el cual siguió saliendo lo restante 
del día hasta las 8 p. m. ; dirección SE. y W. 

22. — A las 7.30 a. m. vaiM)r muy lento, que duró saliendo 
hasta las 10. A esta hora hubo una erupción grande; entre 11 
y 12 vapor ligero; á lan 4 p. m. vai)or denso, y á las 5 erupción 
regular. 

23. — A las 8.50 erupción mediana; A las 2 p. in. vapor den- 
so hasta la puesta del sol. 

24. — A las 8.40 vapor ligen> hasta las 6 p, m. en que hizo 
erupción regular. 

25. — A las 8.40 hubo vai)or denso hasta la puesta del sol; 
a las 12 erupción mnliana. 

26. — A las 7.30 a. m. erupción nuMliana; á las 10 a. ra. vapor 
ligero hasta la noche*; {\ las 6 p. m. erupción mediana. 

27. — Vapor denso d(*sde el amanecer hasta las 11 a. m. en 
que se cubrió; al reapan^cer siguió emitieinlo vapor denso has- 
ta la noche. 

28. — Erupción regular A las 8.30 a. m. ; á las 10 a. m. va- 
por denso hasta la no(*he. 

29. — A\ amanecer vaj)or denso; á las 8 a. m. erupción pe- 
(jueña ; otra á las 10 a. m. ; A las 1 1 erupción grande, y desde la» 
12 hasta la noche vapor ligero. 
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30.— Cubierto todo ol día. 

31. — Vapor ligero de las 7 a. m. hasta las 9; á las 2 p. m. y 
desde las 5 p. ni. hasta la noche. 

Febrero. 

1° — Vapor Hilero desde el amanecer liasta las 11 en que se 
hizo denso; y más denso aún al ob.scurecer. 

2. — Vapor muy ligero desde la mañana hasta las 2 p. m. en 
(|ue se hizo más denso. 

3. — Vapor muy ligero desile el amanecer hasta las 12 en 
que hubo erupción regular; á la 1 p. m. vapor ligero; á las 2 
erupción pe<iueña, y siguió vaiKir ligero hasta el obscurecer. 

4. — Erupción mediana á las ^.50 a. m. ; vapor denso á las 
12. Cubierto lo nuis del día. 

5. — Vapor muy ligero desíle las 5 a. ul, y desde las 10 vapor 
deuBO. A las 7 a. m. erupción mediana. 

6. — A las 7 a. m. erupción mediana ; cubrióse luego, y desde 
las 2 p. m. vaiK)r ligero. 

7. — Vapor ligero dejóle el amanecer hasta la noche. A la 1, 
á las 2 y á las 5.30 p. m. erup<iones me<lianas. 

8. — Vapor muy ligero desde el amanecer, y desde las 10 a. m. 
ha*sta la noche, denso. 

9. — Erupción pe(|uena á las G.50 a. m. ; y desde esa hora has- 
ta la noche vapor denso. 

10. — Vai>or denso d<»sde el anmnecH?r hasta las 9, y desde las 
2 p. m. hasta la noche. A las 7.30 a. m. y 6.30 p. m. erupciones 
regulares. 

11. — Vapor ligero todo el día. A las 9 a. m., á las 6.10 y 6.40 
p. m., erupciones peíjuenas. 

12. — Vapor denso txMlo el día. 

13. — Como ayer. 

14. — Vapor lig<»ro desde las 2 p. m. hasta la noche. 

15. — Címio ayer; un i>oco más denso el vapor. 

16. — Inactiva 

17. — Vapor ligero todo el día. A la 1 y á las 5 p. m. erupcio- 
nes medianas. 



52 SEVRRO DÍAZ. 

IS. — Vapor lif^oro IíkIo í*1 Jía. A las (J p. m. erupción re- 
gular. 

19. — Vapor ligero al amanecer t de las 4 p. m. hasta la no- 
che. A la» 6 p. m. erupción pequeña. 

20. — Vapor ligero al amanecer y de 4 á 6 p. ni. 

21. — A las 6.30 erupción p<Hiueña; á las 7.10 grande, y á 
las 11.30 a. ni. uunliana. 

22.— f 'ubíerto tmlo el día. 

23. — f'omo ayer. 

24. — VajHir denso de H á 9 a. m. ; de 1 p. ni. hasta la noche; 
erupción p<^|uena á las 6, y regular A las 12 a. ni. 

25. — VaiH>r ligero í^kIo el día. A las 7 a. ni. erupción regular. 

26. — Todo el día vapor ligero. 

27. — Como ay(*r; se densificó el vapor A las 7 y 12 a. m. 

2S. — Vapor ligero todo el día; erupciones nuMlianas A las 7 
a. m. y 2 p. m. 

29. — Vapor ligero de O á 10 a. ni. y denso luego hasta la no- 
cli(»; A las 10 a. ui. erupción grande; A las (5 p. ui. mediana. 

Marzo. 

1." — Vapor ligero t<Mlo el día; erupciones grandes A las 7 
a. m. y A las 6 p. m. 

2. — Vai>or ligero todo el día; entre 11 a. m. y 7 p. m. denso; 
A las 10 a. m. erupción mediana. 

3. — ('ubierto todo el día. 

4. — (Jomo ayer. 

5. — Vapor ligero A las (5 a. m. y A las 4 p. m. 

6. — Vai)<>r muy ligero desde el amanecer hasta la 1 p. m. en 
(pie !W densificó, y duró hasta la noche. 

7. — Vapor ligero todo el día; A las 4 y 6 p. m. erupciones 
regulares. 

8. — De 7 a. m. hasta las 10.30 a. m. se sucedieron 9 erupcio- 
n<*s pe<iueñas y una irgular; vajK>r denso A las 12; y de 1 p. m. 
hasta la noche ligero. 

9. — Vapor ligei-o t(Mlo el día; A las 7.10 a. m. erupción pe- 
queña ; A las 9 mediana, y eutrt^ 10 y 1 1 a. m. peíjueña. 

10. — Vajmr ligero t-cnlo el día; A las 8.30 a. m. erupción me- 
diana, y enti'e 9 y 10 a. m. una regular y otra pequeña. 
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11. — Todo ol día vapor libero; á las 8 a. m. erupción pe- 
queña. 

12. — A las 7 y 9 a. m. erupciones regulares. 

13. — Vapor muy ligero t<Klo el día ; á las 2 p. m. erupción 
regular. 

14. — Vapor ligero todo el día; .'i las 9 a. ni. erupción gran- 
de; á las 3 y 5 p. m. medianas. 

15. — Todo el día vapor ligero; á las 8 a. m., 3 y 6 p. m. erup- 
ciones grandes. 

16. — A las 7 a. m. dos erupciones pequeñas; á las 10, á las 
12 m. y á la 1 p. m. ctras erupciones pe<iuenas. 

17. — A las 10 a. m. erupción peíjuena; á las 12 y 5 p. m. 
erupciones grandes; luego vajmr ligero. 

18. — Vapor ligero desde la 1 p. m. hastíi la ncM^he. 

19. — VajKir ligero liasta las 10 a. m. ; d<4iso entre 12 y 2 p. m., 
y denso también al obscurecer. 

20. — Como ayer; sólo entre 8 y 9 se densificó. 

21.— A las () a. m. erupción regular; entre 10 a. m. y 5 p. m. 
hizo 14 eruiH-iones i)e(iueñas y 2 rc^gulai-es; vapor denso al obs- 
(*ur(*cer. 

22. — Vai)or ligero todo el día; á las (5 a. m., 12 y 6 p. m., 
erupci<)n(*s medianas. 

23. — Entre 6 y 7 a. m. 2 erup(*iones pequeñas; entre 11 y 
12 otras dos erupcicmes; á la 1 otra pequeña; vapor denso desde 
las 2 p. m. hasta la noche. 

24. — Vapor ligero to<lo el día; A las 8 y lia. ui. erupciones 
IMMiueñas; á las 2 y 5 p. m., grandes. 

25. — VaiMU» ligero todo el día; A las 10.40 a. m., 5 y 6 p. m., 
erupciones rt^gulares. 

2(). — A las 5, 7 y 8 a. m., erui)cion(*s pequeñas; vapor ligero 
desde las 10 a. m. 

27. — Todo el día vaiK)r ligero; a las 5.30 erupción pefiueña; 
A las 5.40 y 0.10 p. m., nunlianas. 

28. — Vai)or ligero tcnlo el <lía; A las 8 y 9 a. m. erupciones 
peijueñas. 

29. — Vajjor <lenso al amanecer; A las 7 erupción mediana; 
A las 8 i)e<iueña; A las 11 grande; toda la tarde y noche vapor 
ligero. 
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30. — VafKir librero íímIo el día: á la» 2 t 6 p. m. erupciones 

31. — DHííle la» 7 a. ni. ba»ta la» 12 vapor ligero; denso eo 
la tarde. 

AbriL 

í," — TíMloel día einÍKÍón den^a de vaporen faja lai^ del SE. 

2. — Vafior ligero en la mañana, í|ue se denHifieó niá» en el 
día; á la» 5.45 p. ni. erupción regular. 

3. — Salida iuKÍgnifieante en la mañana; nni» espejo duran- 
te el día. 

4. — Vapor denw) en la maiíana ; cubierto por la tarde. 

5. — Sólí> fué vinihle al ohwurwer con emÍKÍ6n densa de 
vafKir. 

0. — EniÍHÍ6n densa en t<Klo el día; dirección de su faja, 
del SE. 

7. — <Vmtiníia la emisión ilensa con dire<»ción SE. 

S. — La saliíla fué densa en forma de erupción, pero cons- 
tante, Tubierto A ineilio día. 

9. — Salida ccmtinua durante el día; á las 5.15 p. ra., erup- 
ción regular- 
lo. — Desde el amanecer emitía vapíw delgado, tendido de 
SE. A XW. A las 5.44 bizo una erupcioncita, y otra regular á 
las 8 y 9 a. m. ; hí* extendió horizontalmente sobre el crAter, ba- 
i'iéndose confusa su dirección; A las 3.32 hubo otra> dirigida 
d<» VV. A E. En el resto de la tarde emitió vapor delgado con algu- 
n(w aumentos intermitentes. 

11. — Desde el amanecer hasta las 11 sólo se observaron al- 
gunas insignificantes emisiones <Ie vapor delgado; desde esa 
hora basta las 6 j). m., cubierto : ol>servado después hasta el obs- 
curecer no w* le distinguió vapor. A las 8 p. m. se vio fuego so- 
bre el crAter. La dirección fué del la<lo NW. 

12. — Kntre el día hizo 6 emisiones de vapor espeso: A las 
7.30, 8.15, 8.44, 11.30, 12.25 y 2 p. m.; antes de la primera y en 
lo.s intervalos ai)enas emitía vapor, A veces nada. Poco después 
(le las 2, hasta las 6.30, w^ (*ubrió lo iiiAs; A las 4.30 p. m. se ob- 
servó una erupción mediana, durante 16 minutos. En la no- 
che, A la.s 8.58 y A las 10.4, se vio lumbre sobre el crAter y li- 
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«xero derrama de escorias encendidas. La dirección fué del W. 

13. — Entre el día hizo alfi^unas emisiones, viéndose por lar- 
gos intenalos en completo reposo. Las principales fueron: á 
las 6.18, espesa y regular; á las 7.1o arrojó una nubecita pe- 
queña pero muy espesa; A las 4.40 hubo una erupción mediana. 
A las 7.53 p. m. se observó fuego sobi-e el crúter. Dirección 
del W. 

14. — Entre el día hizo varias emisiones de vapor espeso; 
las principales ocurrieron á las 5.20, 8.21, 9.19, 10.22, 4.10, 
4.43 y 5.30: todas éstas fc«rmaban nubecitas regulares ó media- 
nas, de forma esbelta. La dirección dominante fué del E. y del 
SE. en la tarde. 

15. — Amaneció sin emitir vapor. Entre el día hizo 5 emi- 
siones rt^ilares de vajKir espeso: á las 7.35, 8.8, 1.8, 4.30 y 6.10 
p. m. ; y varias pequeñas por el cráter y la abra del 8W. La di- 
rección del vapor fué del SE. y E. 

16. — La brunm densa impidió todo el día la obsen^ación. 

17. — Hoy también se impidió la observación de todo el día. 

18. — A las 6 a. m. se observó una emisión regular de vajior 
espeso, dirigido de E. A W. ; entre el día no pudo observarse 
con claridad por la bruma y nubes interpuestas; al caer la tar- 
de se observó salida sólo de vapor ligero. 

19. — Hoy se ob.^ervaron sólo dos emisiones de vapor espeso : 
una mediana, á las 8.20 a.m., dirigida de SE. á NW., y otra pe- 
(luena, á las 6.15 p. m., con dir(HTÍón de E. á W. De 10 a. m. á 
4 p. m. cubierto. En las demás horas se veía inactivo. 

20. — De 8.34 á 8.50 a. m., emisión de vapor espeso en regu- 
lar cantidad. De 9 á 12 se ocultó. De 12 á 3 p. m. emitía algo de 
vapor espeso; despué» reposo. A las 5.17 p. m. ligera emisión 
de vapor [Kir la abra del S\V. ; á las 5.42 p. m. arrojó una nube- 
cita espesa, y continuó sólo (M)n vapor muy ligero. 

21. — Enti'e el día hizo varias emisitmes: una regular á las 
10.15 a. m., y otras pequeñas, á las 5.42, 6.3 a. m.., y 1.58, 2.23 
y 4.42 p. m. Al caer la tanle emitía vapor ligero. 

22. — Desde el anuniecc*r hasta las 8 a. m. oculto por la nie- 
bla ; de 11 a. m. á 4.30 p. m. se interpusieron nubes. En las de- 
más horas sólo dos emisiones se obsi^'varon : una regular á las 
5.43, y otra i>equeña á las 5.52. 
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23. — Se obs<*rvaroii tres emisiones de vai>or espeso: una re- 
pfular á las 8 a. ni., y otras menores, á las 8.16 y 9.15 a. ni.; en 
las demás horas (pie s<* pudo observar se advertía síilida de va- 
por ligera 

24. — Ix) más del día se impidió laobsenaeión distinta por 
la bruma y nulM»s interpuestas: se jK^rcibió confusamente una 
emisión de vapor esp<*so á las 9.25 a. m., y un derrame ligc^ro 
de escorias al SE. á las 10 a. m. ; parece haln^r emitido vapor li- 
gero lo más del día. 

25. — A las 9 a. m. erui>ción regular de vapor espeso, dirigi- 
do de SE. á N\V. Entre el día, lo más, emitió vapor ligero. 

26. — Se obser\'aron 2 emisiones regulai'es de vapor espeso: 
á las 7.23 y 12.40, y una pe<jueña á las 2.40; ésta fué por el crá- 
ter y por la abra d-el SW. Entre el día hubo largos intervalo 
de reposo. El vapor se <Iirigía del SE. y del E. 

27. — De 6.5 á 6.12 a. m. erupción mediana de vapor espeso, 
que se dirigía de SE. á N\V., c(mtinuando por espacio de media 
hora arrojando á intervalos |)e(]uenas nubecitas. 

28. — Entre el día arrojó 7 nul)ecitas espesas: á las 6, 8.27, 
9.14, 9.44, 2.10, 4.25 y 5.15 p. m. A la pm^í^ta del sol se distin- 
guía una lista formada por los vapoivs del volcán, tendida de 
NBL á SW. 

29. — Hizo 2 emision(*s regulares de vapor espeso: á la 1.22 
y á las 4.15 p. m.; y 4 pequeñas á las 6.20, 7.26 a. m., 3.5 y 
4.15 p. m. A la puesta del sol, los vaiH>rt*s formaban una huella 
tendida de XE. á SW., haciendo su extrcMuidad una vuelta pro- 
nunciada hacia el W. y luego al N. 

30. — Se obs<»rvai*on 2 erupciones nuMÜanas: una á las 11.52 
a. m. y otra á las 3.30 p. m.; y 3 peíjueñas, á las 12.58, 1.50 y 
5.57 p. m. A la 1.25 parece que hulx) derrame de escorias al W. 
Los vapores tcnio el día sí» dirigían de NW. á SE. 



Mayo. 

1.'' — Vapor ligero t(Mlo el día; á las 10 a. m. erupción regu- 
lar; entre 11 y 12 dos i)e(iueñas. 

2. — A las 7 a. m. erupción mediana; cubierto luego. 



kfrmf:bii>es dkl volcan de colima. 57 

3. — A las 11 a. m. y 4 p. m. erupciones peipieñas; cubierto 
el resto del día. 

4. — ^Vapor ligero desde el aniauecer hasta las 12 j el i-esto 
cubierto. 

5. — ^\^apor ligero de 6 á 12 a. m. 

6. — A las G regular erupeióu, y enti-e 5 y 6 p. m. dos \ui> 
dianas. 

7. — Todo el día vapor ligero. 

8. — Todo el día cubierto. 

9. — A las 5 p. m, erupción nunliana; cubierto todo el día. 

10. — Cubierto todo el día. 

11. — A las 5 y 6 p. m. erupciom^s peciueuas; el i-esto cu- 
bierto. 

12. — Inactivo. 

13. — Vapor ligero todo el día; entre 10 y 11 a. ni. erupcio- 
nes medianas. 

14. — A las 3 p. m. erupción regular. 

15. — Vapor ligero todo el día; euti-e O y 7 p. ul una erup- 
(*ión pe<iuefía y otra niíHliana. 

16. — Brumoso. 

17. — Erupción mediana á las 5 a. m. ; y desde la 1 p. m. has- 
ta la noche vai>or ligero. 

18.— Cubierto. 

19. — Vapor denso á las 6 p. m, 

20. — A las 10 a. m. y á la 1 j). m, erupciones medianas. 

21. — ^\"apor ligero desde el anuinecer hasta las 12; de 3 á 6 
p. m. vapor denso; á las 3 p. ul erupción i-egular. 

22. — Vapor muy ligero de 5 á 7 a. ul; á las 5 p. ni. vapor 
<lenso. 

23. — ^'apor muy ligero desde la 1 p. ul hasta la nm^he. 

24. — Vapor denso al anuuKH'cr hasta las 7 a. ni., y á las 
3 p. m. 

25. — ^\'apor ligero todo el día; á las 6 a. m. y 5 p. m. erup- 
ciones regulares. 

26. — Vapor denso á las 6 a. m, y ligero des<le las 2 á las 
6 p. m. 

27. — Erupción regular a las 5 a. nL ; vapor ligero. 

Kfeuun-. del V. de C<»I.— N 
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28. — Vapor denso al amanecer y descubierto todo el día. 
Los días 29, 30 y 31, cubierto. 

Jnnio. 

1.° — Cubierto. 

2. — Se vio devscubierto hasta las 7 a. ni., emitiendo sólo va- 
por muy liji'ero. EÜ resto del día no he vio. 

3. — Amaneció descubierto, emitiendo vapor muy lijrero. A 
las 8.55 a. m. hizo una erupción grande muy espesa por el crA- 
ter y por la abra del SW. ; duró 10 minutoí<; la nube se enca- 
minó lentamente de SE. á NW. Poco después se inteq)usier()n 
nubes que impidieron la observación el resto del día. 

4. — Amaneció deí^cubierto y emitiendo vajxir ligero. A las 
8.37 a. m. hizo una erupción mediana por el cráter y por la 
abra del SW., y o.tra en las mismas condici(mes, i>ero menos 
abundante, á las 8.47. El vapor, en ambos casos, se dirigió de 
SE. á NW. Poí'o después se cubrió. 

5. — Entre 6 y 7 a. m. emitía vapor ligero, dirigido de W. á 
E. El resto del día cubierto. 

6. — Cubierto. 

7. — Todo el día cubierto: á la 1 p. m. se distinguió una emi- 
sión de vapor espeso por la abra del SW. 

8. — ^iVmaneeió descubierto y se le veía emitir va}K)r ligero 
dirigido del SEi á NW. ; a las 8.23 hubo una erupción mediana 
por el cráter y otra menor á las 9 a. m. ; á las 11.35 hubo una 
abundante emisión de vajKjr muy deu«o por la abra del SW. 
Desde á las 8 s(.* cubría i3or intermitencias, y desde poco des- 
pués de la última emisión ya no se vio. 

9. — Al amanecer emitía vapor dirigido de SE. á NW. A las 
6.25 hizo una erui)ción mediana por el cráter; i)oco después 
comenzó á cubrirse, permaneciendo (H*ulto txxlo el w^sto del día. 

10. — Todo el día <ubierta 

11. — Amaneció cubierto .y emitiendo vapor ligero de SE. á 
NW. A las 8.50 hizo una emisión regular de vapor denso por el 
cráter; poco después se cubrió. 

12.: — Se observó, largos ratos de la mañana, emitiendo sólo 
vapor ligero, dirigido de E. á AV. En la taixle st* vio, iiei'o no emi- 
tía nada dé vapor. 
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13. — Amaneció cubierto. A las 6.23 a. m., estando medio 
descubierto, f^e observó una emisión regular de vapor espeso 
que se dirigió de E. á W., muy tendido é inclinado hacia abajo. 
Continuó oculto todo el día. 

14. — Ivo mas del día enteramente cubierto; en la tarde se 
pudo ver una iK^juena emisión de vapor espeso, efectuada por 
el cráter y i>or la abra del SW. ; el vapor se dirigió de NE. 
á SW. 

15. — Oculto hasta las 11 a. m. ; el re^sto del día, lo más, se 
le vio emitiendo vapor ligero, y por intermitencias algunas nu- 
becátas de vapor espeso. Dirección, de E. á W. Desde las 6 p. m. 
inactivo hasta el obscuivcer. 

16. — Se vio t<Klo el día emitiendo vapor ligero y casi conti- 
nuo, dirigido de NE. á SW. formando, á veces, nubecitas; la 
principal que se ol>servó fué á las 6.22 a. m. 

17. — Fué visible toda la mañana y en la tarde sólo por in- 
termitencias. Se observaron varias nubecitas de vapor espeso, 
todas dirigidas de E. á W. ; las horas en que ocurrieron, fue- 
ron á las 5.40, 6.4, 9.41, 9.53 a. m. y 3.40 p. m. : todas se efec- 
tuaron por el cráter. 

18. — Sólo se vio desde el anmnecer hasta las 9l^ a. m. En 
ese intervalo se observaron tres emisiones formando nubecitas: 
una á las 7.46, seguida de otra más pequeña á los 7 minutos; 
otra á las 8.30 y otra á las 8.42; las primeras por el cráter y la 
última por el cráter y por la abra del SW. La dirección, del 
NE. á SW. 

19. — Se vio desde el amanecer emitiendo vapor ligero. A las 
6.46 hubo una emisión abundante de vapor espeso por la abra 
del SW. ; duró 8 minutos y á continuación sólo se le vio emitir 
vapor ligero, dirigido como antes, de S. á W. Entre 8 y 9 a. m. 
se fomiaiHMi nul>es que impidieron la obser\^ación todo el res- 
to del día. 

20. — Todo el día cubierto. 

21. — Se vio durante las primeras horas de la mañana emi- 
tiendo vapor ligero; á las 8.47 a. m. arrojó una nubecita espesa, 
dirigida de E. á AV. El resto del día cubierto. 

22. — En la mañana se descubría á intervalos, viéndose lo 
más emitir vapor ligero, tendido de E. á W. ; á las 7.19 arrojó 
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por el cráter una nubeeita de vapor muy dentro, al principio 
recta, siguiendo despuén la dirección E. á W. 

23. — A las 5.40 hul>o una erupción de vapor muy espeso y 
abundante, efectuada por el cróter, después de una pequeña á 
la« 7.45 a. m. y otra mediana á las 9.17 a. m. ; la.** tres, ligera- 
mente inclinadas hacia el W. ; al disolverse* el vapor se dirigía 
de E. á W. Desde el amanecer se cubría de ¡utennitencias. Des- 
pués de la úlitma se ocultó del tocio. 

24. — TckIo el día cubierto. 

25. — A las 7.33 a. m. se observó una emisión de vapor es]>e- 
so por el cráter y abra del SW., dirigido de NE. á SW. Oasi to- 
do el día estuvo cubierto. 

26. — I^) más del <lía estuvo cubierto; en los pequeños ratos 
(jue se pudo obs**rvar se le veía vai)or dirigi<lo de E. á W. 

27. — Sólo se pudo observar al anmnecer y al (*aer la tar- 
de. A las 5.55 a. m. arrojó una nulM*<ita esi)esíi, dirigida de 
E. á AV. En la tarde emitía algo de vaiM>r c(m la misma di- 
rección. 

28. — En la nmñana arrojó unas nul)e<-itas por el cráter y 
por una abra situada de \V. á E. próximamente. Desde las lO^A 
hasta poco después se (K-ultó; des[més, hasta el obscurecer, sólo 
emitía vapor ligero. 

29. — En la nmííana se ol)s(*rvapon dos emisiones de vapíir 
espeso: una regular, á las (>.20 y otra mediana, á las 8.8, to- 
mando el vaiK>r la dirección de SE. á NW. ; la segunda se efec- 
tuó por el ci-áter y en jxirte iM)r la abra del SW. A las 4 p. m. 
arrojó una nubecita por el cráter y abra del SH. ; el resto de la 
tarde continuó emitiendo vapor ligero. Dc^le las 8V2 hasta po- 
(ro antes de las 4 estuvo oculto. 

30. — En la mañana se observó emisión insignificante hasta 
las 8; después, cubierto hasta las 5 p. m. A las 6.35 hubo una 
emisión abundante de vapor esjK^so por la abra del SW. ; se di- 
rigió de E. á W. 

Jnlio. 

1.° — A las 9.11 a. m. se pudo observar la salida de una nu- 
becita espesa, ligeramente inclinada hacia el NW. Lo más del 
<lía estuvo o<íulto. 
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2. — En la mañana emitia vapor ligero, dirigido del 2° al 4.° 
cuadrante. Lo máí? dW día cubierto. 

3. — Sólo se vio las primeras horas de la mañana con algo 
de vapor, dirigido de E. á \V. Lo más del día cubierto. 

4. — Hasta las 7i/» a. m. se le vio emitir algo de vapor, dirigi- 
do de SE. á NW. El ivsto del día cubierto. 

5. — I)es<le el amanecer se le veía vapor sin afectar direc- 
ción sensible; á las 0.3 a. m. arrojó una nubecita de vai)or es- 
j)eso, poco inclinada de E. á AV. Desde como á las 7 lo oculta- 
ron laí4 nubes atmosféricas, y así (^tuvo cubierto lo m<4s del día. 

(>. — Se vio «^ intervalos en las primeras horas de la mañana. 
A las 7.58 a. m. hubo una emisión regular de vapor espeso por 
el cráter, sin afectar dirección sensible, por espacio como de 15 
minutos. Entre el día estuvo oculto; al caer la tarde se descu- 
brió, observa ndc^sele sobre el ciniter una nubecita continua de 
vapor hasta el obscurecer. 

7. — Se vio en las primeras horas de la mañana emitiendo algo 
de vapor, que se dirigía lentamente de SE. á NW. Entre el día, 
cubierto hasta el caer la tarde. A las 6 p. m. parece haber habi- 
do una emisión regular de vapor espeso. 

8. — Se vio desde el amanecer emitiendo una insignificante 
nubecita; á las 6.50 a. m. erupción mediana de vapor espeso, 
efectuada por el cráter, tendido de lí. á AV. ; duró hasta disol- 
verse como 10 ó 12 minutos. Por su aspecto, parece haber pro- 
ducido lluvia de arena sobre el mismo volcán. 

9. — Todo el día cubierto. 

10. — Todo el día cubierto. 

11. — Todo el día cubierto; viento variable. En la noche re- 
lampagueo por varios rumbos, y en la madrugada lluvia recia 
y continua. 

12. — Lluvia fuerte y continuada durante las primeras ho- 
ras de la mañana ; cesó á las 10 a. m. Lo más, calmoso y cubier- 
to. Tarde brillante, con formación de un parelio y crepúsculo 
multicoloro. Relampagueo ligero. 

13.--Muy nublado; á medio día halo irisado. En la tarde 
algo ventoeo y lloviznas ligeras. Relampagueo al S. 

14. — Se observaron hermosas transformaciones cirrosas con 
formación, durante largos ratos, de halo irisado. A medio día 
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bandas cirrosas con foco al N\V. ; se niovían del NW. y trans- 
vereahneute del NW. En la n(K*he, d(^i)ejado y eíütrellas opacan. 

15. — Bandas cirrr^as como ayer y halo irisado; intermi- 
tente dewle las 8 a. m. ; A medio día ventoso, rrepíísonlo amari- 
llo y rasa. En la ncK^he cnbierto; ivlampafrueo y lluvia fuerte. 

16. — iíuy nublado, oalmOí«o y variable. En la no<*he, el re- 
lampagueo vivo por varios ruml>os y lluvia liji:era. 

17. — Muy nublado; á intervalos ne vieron fraftinentos de 
halo; después de medio día eiímulus muy altos; A las 4 tronada 
lejana, llovi/^nas y fra<2:mentos de areo-iris. rrepúseulo rojisso. 
N(K*he con cielo claiH>^ cirroso y varias (*ononas lunares. 

18. — Todo el día cubierto. 

19. — Todo el día cubierto. 

20. — Se vio alp:unas veces entre el día, obs<*rvánd(Wíele sali- 
da de vapor muy lija^ero que se <liri{2:ía del SE. al NW. En la no- 
che se vio descubierto é inactivo. 

21. — Lo más de la nmñana arrojó vapor espí^so en rej^ular 
cantidad, formando nubecitas casi re(*ta« y de l>onita forma; el 
vapor se dirijíía de E. á W. El r<^to del día cubierto. En la no- 
che, descubierto é inactiv<x 

22. — Todo el día cubierto. 

23. — TfKlo el día cubierto. 

24. — Se le vio A veces entn» el día, y s<* le <listinfi:uió vapor 
ligero que se dirigía de E. A W. 

25. — En la mañana cirroso; desde A medio <lía nublados 
grues4)«; de 2 A 3Vo amenazador por el primer cuadrante, con 
tronada y lluvias i)or es(* ruudx). En la tarde, amenaz^ador por 
<*1 W. y lloviznas en la ciuda<l hasta el obscurecer. 

26. — Todo el día cubiei-to; de 7 A 9 a. m, y A las 2 p. m. llu- 
vias en la ciudad y alreded<u*es. En la n<HM*he cielo nublado y 
relampagueo al S. 

27. — Muy nublado y calmoso; en la tanle, amenazador por 
el tercer cuadrante, <on torm(*nta« y tronada i>or i^^ y otron 
ruml)0«. Entre 3Vi> y 4 p. m. sopló viento muy recio del SSW., 
acompañado de lluvia. A las 5V1> arco-iris doble; en la noche, re- 
lampagueo por varios rumbos. 

28. — Al amanecer lloviznas ligeras hasta las 7; de 61/2 A 7 
arco- iris sencillo. De 2 A 9 p. m. de<4pejado; después de esa bo- 
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ra muy nublado, >'<euto«50 y aparato» de aji^ua. Eu la uoclie, re- 
lampagueo por los cuadrantes del Norte. 

29. — 'Todo el día cubierto y ventoí^o ; en la tawle tormentoso, 
(*on algunas descargas y lluvioso hasta en la noche, (*on relam- 
pagueo por el N. 

30. — Todo el día cubierto y vent(xso; en la tarde tormenta 
fuerte c(m viento recio del NE. y muchas descargas. Noche obs- 
cuffa y lluviosa. 

31. — En la nmñana cieh) despiojado con fonnacicmes de abo- 
rregados finos. En la tarde tempestuoso ih>t el primer cuadran- 
te con muchas descargas; viento fuerte del NW. y abundante 
lluvia. Crepús<-ulo general anmrillo, muy henuoso, y á la vez 
se vio un arco-iriis doble de coleares vagos. Noche obscura con re- 
lampagueo débil. 

Agosto. 

1° — Se olMservó hasta las 8 a. ul emitiendo algo de va- 
por con dirección muy lenta de E. a W. El resto <lel día cu- 
bierto. 

2. — Se vio lo niAs de la mañana enteramente descubierto y 
en reposo; sólo á las 9.45 a. ul hizo una emisión regular de va- 
por espeso ; el resto del día cubierto. 

3. — Se piulo olKs-ervar hasta las 9 a. m., viéndosele lo más 
emitir algo de vapor im)co espeso; á las 8.1(5 hizo una erupción 
meiliana de vapor denso, inclinada de E. á W. Los cúmulus 
i\\ie cubrieron hoy el volcán fueron muy elevados, y al llegar á 
su nmyor altura se transfonnaban en cirrus densos, estaci(ma- 
dos sobre los volcanes lo más del día. 

4. — Se vio descubierto hasta las 8V1> a. m., observándose só- 
lo vapor ligero (¡ue (»n forma de abanico coronaba el cráter, ik)- 
co inclinado hacia el W. Entre el día descubierto. 

5. — Se observó hasta las 7% «• i»m y solanunite la líltinuí 
rneília hora antes de d(*wubrirsi* se le vio emitir algo de vapor. 

(>. — Hasta las 9 a. \\\. hubo una nulK*cita atnu)sférica poda- 
da sobrt» el cráter; sólo á las 8.50 a. ul s<» advirtió von clarida<l 
una emisión peciueña de vaix)r densix Entw* el día cubierto. 

7. — S<? olmervó sólo en las primeras horas de la nuiñana y 
al caer la tarde, y en ambas ocasiones se le vio cusi inactivo. 
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8. — Se vio algunas veces en la mañana y en la tarde, y emi- 
tía vapor, dirigido de E. á W, en poca cantidad. 

9. — Se vio enteramente descubierto hasta las IQi/^ a. m. ; á 
las 7.51 hizo una pe<iuefía eruiK*ión. Entre 11 y 12 parece que 
emitía vapor denso y abundante. En la tarde se distinguió con- 
fusamente que emitía vapor denso en forma de nubecitas rectas. 

10. — Descubierto é inactivoi desde el amanec^er; á las 7 a. m. 
comenzó á emitir p<Ko vapor ligero, y á las 7.30 hizo una erup- 
cioncita, y otras también, de tamaño regular, á las 7.57 y A 
las 12.44 p. m. La dire<ción del vajior del ENE. á WSW. En 
los intermedios y lo más del día, hasta el ol>scurei»er, se vio 
inactivo. 

11. — Descubierto hasta las ÍM/^, y lo unís del día (K*ulto. Só- 
lo se advirtió una emisión de vapor espido; comenzó por salir 
una nubecita densa y á continuación otra de regular tamaño, 
(jue afectó con velacidad media la dii*ección de H. á W. 

12. — Se vio linicamente las primeras horas de la mañana, y 
sólo emitía vapor ligero en p<Ma cantidad y con dirección de 
E. á W. 

13. — Se descubrió sólo un rato en la mañana, y se observó 
emisión de vapor ligero de E. íi \V. en iK)(»a cantidad. 

14. — En la mañana se vio varias veces, y parece (jue emitía 
vapor denso y continuo en i-egular cantidad; lo más del día es- 
tuvo oculto y brumoso. 

15. — En la nmilana se vio p(K*o rato, emitiendo vapor ligero 
dirigido de E. á W\, y en la tarde, desde las 5 hasta el obscure- 
cer, inactivo. 

16. — A las 61/4 a. m. hizo una erupción meiliana, y continuó 
emitiendo vapor ligero dirigido de E. á W. ; se vio hasta las 
Sy^. En la tarde estuvo descubierto, y no se le percibía emisión 
alguna. 

17. — Todo el día oculto. En la noche, descubierto é inactivo. 

18. — En la mañana se veía confusamente, y parece que emi- 
tía vapor algo denso y de un modo continuo. Lo más del día 
(*ubierto. 

19. — Sólo de 7 á ly^ a. m. se pudo observar con claridad 
emisión continuada de vapor denso en poca cantidad y con di- 
rección de B. á W. Antes de esa hora había una ligera nubeci- 
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ta i)osada sobre el cráter; después y todo el resto del día, cu- 
bierto. En la n(K*lie se oí)ser\'ó inactivo. 

20. — Sólo se pudo observar entre 7 y 8 a. ni., percibiéndose- 
le una nubecita algo densa posada sobre el (*riíter, pero afec- 
tando dirección de E. á \V. En la noche inactivo: 

21. — Fué visible sólo media hora en la mañana, observán- 
dosele emisión continua de vapor algo denso dirigido de E. á 
W. Todo el día cubierto. En la no(»he se veía inactivo. 

22.— Todo el día cubierto. 

23. — Todo el día cubierto. 

24. — Se vio la mayor parte del día, menos las horas inter- 
medias; estuvo casi todo el día inactivo; lo mismo en la noche. 

25. — Se vio hasta las 8I/2 a. m. emitiendo algo de vapor, di- 
rigido del ENE. á WSW. El resto del día y en la noche cu- 
bierto. 

26. — Ivo mismo que ayer. 

27. — Eli cono estuvo descubierto lo más del día, pero el crá- 
ter sólo á intervalos se distinguió con claridad, y en todos ellos 
se advirtió emisión de vapor algo denso dirigido dé E. á W. 

28. — La mayor parte del día cK-ulto y sólo á intervalos des- 
cubierto, percibiéndosele una nubecita posada sobre el cráter, 
que las más veces se confundía ó formalm parte de otras at- 
mosféricas. Afectaba dirección de E. á W. 

29. — Lo más de la mañana se le vio hacnendo emisiones pe- 
riódicas de vapor, á intervalos como i\e 7 minutos las más. A 
medio día y en la tarde, cubierto. 

30. — Se obsenó hasta las 9 a. m., liaciendo con frecuencia 
pequeñas eruix-iones: la principal fué á las 8.15; después, cu- 
bierto hasta el obscurecer. 

31. — A las 7 a. m. erupción regular, muy tendida de E. á 
W. ; continuó inactivo hasta las 814, hora en que comenzó á cu- 
brirse. Una hora después de la erupción de las 7, la huella del 
vapor se divisaba como á unos 15 kilómetros de distancia del vol- 
cán, hacia el W. 
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Septiembre. 

1.** — Amaneció cubierto. De la 1 á las 5 p. m. se pudo obser- 
var, estando todo ese intervalo completamente inactivo. 

2. — En la mañana se vio como una lijijera nubecita posada 
sobre el cráter, sin afectar dire(*ci6n sensible. En todo el día cu- 
bierto. 

3. — Se ol>serv6 en la mañana y al caer la tarde, y en ambas 
ocasiones se le veía nubecita posíida sobre el (Táter; entre el 
día cubierto y en la noche inactivo. 

4. — Se pudo observar al|i:unos ratos en la mañana, y entre 
el día y lo más se vio inactivo. 

5. — Descubierto hasta las 9 a. m., con i)e<iuenas emisiones 
del NE. ; lo demás del día, cubierto vou nubt^ <lel tipo cúmulus. 

6. — IJ{2:eran)ente cubiertos el cráter y base del cono, con emi- 
siones li}?eras continuas hasta el medio día; lo demás del día, 
cubiertíK 

7. — Vapor continuo y leve con <lir(H-ción al WNW. por el 
abra \VN\V., y por el lado <lel S., inmediata al cniter, con la 
misma dirección; lo demás del día, velado. 

8. — Arrojó vaix)r continuo y denso en cantidad rej^ular ha- 
cia el NW., desde las 5.45 a. m. hasta las 9; lo demás del día 
(»ubierto, observándo-st* que emitía vapor libero y casi continuo 
hacia el NNW. 

9. — El volcán bninuxso, c(m in^cjueñas ennsiones con direc- 
ción del SE. al NNW. ; t(Mlo el r(»sto del día cubierto. 

10. — Descubierto en las primeras horas de la mañana, arro- 
jando vapor denso y d(^*endente hacia el XW. 

11. — Cubierto todo el día, imdiéndc^e observar entre 7 y 8 
a. m. una eru^K^ión de segunda clasi\ 

12. — Desde las 5 a, m. estuvo cuntiendo vajK)r li«!;t»ro y con- 
tinuo; á las ().20 erupi'ión de segunda clas<^ (¡ue al descomiK)- 
nerse se dirigió al SE.; después, emisiones jK^iueñas ccm derra- 
me de scorias en alguna***, dejándc-se ver hasta las 10 a. m. ; á 
las 4 p. m. se vio sólo el cráter arrojando vapor ligero; 15 mi- 
nutos después se cubrió. 

13. — Descubierto, con pe(]ueña erupción horizontal y con- 
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tinuada al N. ; después de las 9 a. m., cubierto hasta en la 
noche. 

14. — Emisión densa descendente y constante hasta las 8.5 
a. m. ; lo demás del día cubierto con nubes atmosféricas; al ter- 
minar el día se vio entre niebla brumosa, ol>servándose que emi- 
tía vapor constantemente. 

15. — El volcán cubierto con nulK^s atmosféricas todo el día. 

16. — Completamente velado. 

17. — Totalmente velado por la mañana ; á las 2 p. m. se vio 
tan sólo el cráter, no obsen'ándose emisión alguna. 

18. — Cubierto todo el día con nubí^ montañosas. 

19. — Etmitió vapor denso descendente y continuo hasta el 
medio día, cubriéndose algunas horas; á las 6 p. m., erupción 
vertical de segunda clase. 

20. — Emisiones peíjueHas con intervalos de 12 minutos; á 
las 5.50 erupción de segunda clase; después de medio día, cu- 
bierto. 

21. — Ligeramente velado en la mañana, observándose que 
emitía constantemente una columna vertical de vapor ligero; 
en la tarde enteramene cubierto; por la noche visible, sin emi- 
sión alguna. 

22. — Descubierto hasta la« 9 a. m., con emisión gruesa des- 
cendente hacia el NW. ; cubrióse hasta las 4 p. m., dejándose 
ver después emisiones ligeras. 

23. — Con nubes atnu)sféricas en el cráter, observándose que 
emitía gruesa, constante y descendente columna de vapor al 
NNW. ; de medio día en adelante, cubierto. 

24. — Hasta poco antes de medio día cubierto por densa nie- 
bla; lo demás del día con nubes atraoííféricas. 

25. — Cubierto todo el día. 

26. — Por la mañana detícubierto, con algunas gruesas nubes 
en el cráter; después de medio día cubierto. 

27. — Gruesa emisión cumulosa descendente hasta las 10 a. 
m. ; lo demás del día cubierto. 

28. — Desc*ubierto, emitiendo vapor ligero hacia el SW. ; de 
les 9 a. m. en adelante cubierto. 

29. — Arrojó vapor ligero por el abra del WSW. desde las 10 
a. m. ; cubierto hasta el anochecer. 
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30. — Descubierto, con nubes delj^adaí; en el cráter y con 
emisión ligera descendente todo el día. 

Octubre. 

1.** — Descubierto, con nube ligera en el cráter por emisión 
continuada hasta las 9 a. m. ; lo restante del día cubierto. 

2. — Descubrióse hastn en la tarde, sin observarse emisión 
alguna. 

3. — Todo el día cubierto. 

4. — En la mañana se advertía emisión insignificante de va- 
por; entre el día cubierto. 

5. — En las primeras horas de la maflana emitía vapor den- 
so en poca cantidad, y muy lento, dirigido de E á W. ; el resto 
del día cubierto. 

6. — En la mañana emitía vapor denso en poca cantidad, di- 
rigido de E. á W\ con velocidad media, algo descendente. Entre 
el día cubierto. 

7. — Todo el día cubierto. 

8. — Descubierto hasta las 9 a. m., emitiendo poco vapor con- 
tinuoy algo denso, dirigido de SSW. á NNE. El resto del día, 
hasta el obscurecer, cubierto. 

9. — EIn la mañana emitía vapor algo denso, dirigido de SE. 
á NW. Desde las 9% hasta el obscurecer, cubierto. 

10. — Se observaron tres emisiones ptHiuefías de vapor den- 
so: á las 5.45, 6.43 y 7.45 a. m., á intervalos de hora en hora, 
fonnando nubecitas inclinadas hacia el NW. Desde las 8 a. m. 
y todo el resto del día y noche, cubierto. 

11. — Se descubrió á las 71^ a. m., viéndosele desde esa hora 
emitir algo de vapor sin dirección. A las 7.50 hizo una emisión 
l>e(iueña de vapor denso, que lentamente se dirigió de NE. á 
SW. Se cubrió á las 8i/i y así (»(mtinnó. 

12. — Enteramente octulto. 

13. — Enteramente oculto. 

14. — Enteramente oculto. 

15. — Desde las 6 a. m. se le vio emitiendo vapor ligero en 
forma de penacho, sin dirección. A las 7.43 erupción mediana, 
de pie recto, con la parte superior orientada de E. á W. ; á las 
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7.52 otra menor, continuando con una nubecita de regular ta- 
maño y que afectaba bonitas formas, hasta las 9 a. m., hora des- 
de la cual se cubrió. 

16. — De las 6.50 á las 9.15 a. ni. se observó emisión continua 
de vapor denso, formando nubecitas de tamaño regular y aun 
mediano, con dirección apenas sensible hacia el E. Desde las 
914 hasta el obscurecer, cubierto. En la noche se veía inactivo. 

17. — Cubierto enteramente hasta las 9 a. m., hora en que se 
descubrió, emitiendo vapor muy tenue; á las 10 a. m. se descu- 
brió. A las 5 p. m. descubrióse y permaneció inactivo. 

18. — Por la mañana despejado y arrojando pequeña canti- 
dad de vapor hasta las 8I/2 »• ni. en que se cubrió, permane- 
ciendo así hasta las 5% p. m., en que se des(nibrió. 

19. — Por la mañana despejado y emitiendo vapor poco sin 
afectar dirección ; á las 9 a. m. se cubrió. 

20. — Por la mañana despejado y con emisión continua des- 
cendente sin afectar dirección ; A las 9 a. m. cubierta 

21.-^Cubierto. 

22. — Cubierto hasta las 7 a. m. en que se descubrió, perma- 
neciendo inactivo. 

23. — Por la mañana despejado, con emisión muy pequeña 
y sin afectar dirección ; si las 6.55 a. m. erupción mediana, con- 
tinuando emisión espesa del NW., jK^nnaneciendo así hasta las 

9 a. m., hora en que se cubrió por completo. 

24. — En las primeras horas de la mañana emitía vapor lige- 
ro con dirección muy lenta de W. A E. ; A las 9.30 hizo una emi- 
sión regular de vapor es{)eso y p(M»() después pe cubrió, duran- 
do así hasta el obscurecer. En la ncH-he inactivo. 

25. — En la mañana se ol>servar(m varias nulxH'itas de vapor 
denso; las de mayor tamaño s<* vieron entre 9 y 10 a. m. ; el res- 
to del día oculto. 

26. — Se observó hasta las 9 a. m. emitiendo algo de vapor; 

10 deniAs del día oculto. Eb la noche, A las S%, hubo un derra- 
me abundante de escorias encendidas hacia el 8W. 

27. — La mayor parte del día se observó una nul)ecita lige- 
ra sobre el crAter, sin afectar dirección vsensible. Al caer la tar- 
de y en la noche se vio inactivo. 

28. — Se pudo observar hasta las 11 a. m.; al caer la tarde 
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y parte de la noche; lo más w vio inactivo, notándose solamen- 
te á las 6.15 una erupción rejj^ilar de vapor espeso dirigido de 
E. á W., y en la n<K-he un derrame de i*scoriaR encendidas hacia 
el 8W. 

29. — En la mañana hizo dos derrames de escorias hacia el 
S\V. : uno á las S y otr() á las 9 a. m. ; desde á las 10 a. m. hasta 
el obscurecer cubierto; en la noche inactivo. 

30. — Se vio inactivo desde el amanecer hasta las 7.42 a. m. ; 
á esa hora arrojó una nulnvita espt^sa y á intervalos de 4 mi- 
nutos otras de dos, más pe<iuefía«, pero densas, <iue se dirigieron 
lentamente <le E. á W. ; la primera fué con derrame de escorias 
hacia el X.; á las 8.55 y á las 9.12 a m. arrojó otras nubecitas 
densas: poc<) después de la última se cx-ultó, y así estuvo hasta 
en la noche. 

31. — Se pudo (>l)sen'ar desde el amanecer hasta las 9 a. m. ; 
lo man se vio inactivo, notándose solamente dos erupciones: 
una regular, á las f).40, y otra mediana, á las S.45 a. m., con 
derrame ligero de escoriaK. 

Noviembre. 

í° — Se vio desde el amanecer emitiendo muy poco vapor li- 
gero; á las 8 a m. arrojó una nubecita esp<^sa y otra poco des- 
pués, á las 9, c(m ligero derrame de escorias hacia el S\V. El 
vapor se dirigía de E. á W. 

2. — Desde el amanecer emitía muy poco vapor ligero, arro- 
jando por intermitencias nubecitas muy iMHiueíias de vapor 
denso que se dirigían de SW. á NH. A las 9y2 ^^ ocultó. 

3. — Hasta las 10i/> se vio casi inactivo; sólo se notó un li- 
gero derrame de escorias hacia el SW. á las 9.38 y una emisión 
pequeña de vapor espeso á las 10.15 a. m., comenzando á ocul- 
tarse un poc-o después. El vapor se dirigía de SSE. á NNW. 
lentamente. 

4. — Amaneció emitiendo vapor ligero; al salir formaba co- 
lumnita sobre el cráter y después una faja delgada, tendida ho- 
rizontalmeute y muy prolongada de W. á E. ; se vio así hasta 
poco después de las 9 a. m. Al caer la tarde se veía inactivo. 

5. — Hn la mañana hizo tres emisiones de vapor denso : una 
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de las 7 á las 7.15, otra á las 7.20 y otra, alp:o más abundante 
que las anteriores, á las 8.39. El vapor se dirigía lentamente de 
ESE. á WSW.; entre el día cubierto; al caer la tarde inactivo. 

(i. — La mayor parte del día se vio completamente inactivo, ob- 
servándose solamente á las 5.13 p. m. una iKMiueíía erupción 
de vapor denso que se dirigió de WNW. á ESE. A las 8.29 p. m. 
se vio un ligero derrame de escorias encendidas hacia el SW. 

7. — Lo más del día estuvo inaetivo; sólo á largos intervalos 
se le veía emitir algunas nubecitas; las principales fueron: una 
á las 3.20 p. m., que consistió en una nul)ecita cirrosa sin afectar 
dirección; y otra á las 5.9, dirigida de WNW. á ESE. 

8. — En la montaña hubo seis emisiones muy abundantes de 
escorias, que se deslÍ5&aban desde el cráter hacia el lado SW. 
del cono, levantándose luego, de todo el trayecto que recorrían, 
abundante vaiK)r, por su contacto con la humedad del desliza- 
dero, afectando la dirección de A\'SW. á ENE. Las horas en 
que (K:urrieron las emisiones, fuenm á las 6.25, 6.35, 6.45, 7.35, 
8.43 y 10 a. m. E!n los inten-alos y t<Hlo el resto del día se vio 
inactivo. A las 6.12 p. m. se ol)servó otro derrame abundante 
de escorias, (jue por ser de noche se vieron encendidas. 

9. — En la mañana hizo tres eruiKÍones de regular tamaño: 
á las 6,44, 10.45 y 11; las dos primeras fueron con derrame li- 
gero de escorias hacia el SW., y la tercera doble ó en dos im- 
pulsos. P(KH) después de las 11 se formaron nubes atmosféri- 
cas que ocultaron el volcán todo el resto del día. 

10. — A las 11.50 a. m. arrojó una nubecita densa, continuan- 
do después inactivo hasta las 8.26, hora en (pie hizo una erup- 
ción mediana con derrame abundante de escorias hacia el SW. 
y NNE. ; la dirección del vapor era lenta, de E. á W. En el res- 
to del día se obser^-aron otras cinco emisiones de poca impor- 
tancia ; lo más del día se vio inactivo. 

11. — A las 11.30 a. m. arrojó una nubecita espesa con ligero 
derrame de escorias al SW. A las 8.52 hizo una erup(*¡ón me- 
diana, en dos impulsos, y otra á las 10.5; ambas fui ron rectas 
pero al disolverse el vapor se dirigía al W., recurbando como á 
dos kilómetros hacia el E., pasando iM)r el S. En las horas nie- 
(lias del día oculto; en la tarde emitía, á intervalos, muy poco 
vapor. 
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12. — Eu la inaííaua se vio emitiendo poco vapor lijcero, y á 
intervalos nubecitas espesas de ¡xHa importaneia. De la lY^ 
á las 4 p. ni. se interi)usieron algunas nulK*K, pero atin así se 
distinguieron dos erupciones regulares: una á las 3.20 y otra 
á las 3.35, difundiéndose ambas por sobre el volcán con direc- 
ción confusa; á las 5 se distinguía la huella de estas nubes, 
bastante alejada hacia el W. ; al caer la tarde estuvo en reposo. 
En la noche hizo una emisión de escc^rias encendidas. 

13. — Lo más de la mañana emitió vapor ligero, y á largos 
intervalos dos ó tres nulK^citas de vapor espeso^ cuya dirección 
era de ESE(. á WNW., muy lento. l)(*s<le p<H'0 después de las 11 
se ocultó y ya no se volvió á ver en todo el día. 

14. — Al amanecer se veía inactivo; á las 6.23 hizo una erup- 
ción regular: el vapor se dirigió al WSW., recurvando á poca 
distancia hacia el ESE., pasando por el N. ; á continuación hizo 
otras emisiones pequeñas, y á las 8.18 una erupción mediana 
en dos impulsos sucesivos, manteniéndose la nube sobre el crá- 
ter con dirección confusa, hasta las 9VL»; desde esa hora comen- 
zó á ocultarse, impidiéndose la observación el n»sto del día. 

15. — Al amanecer emitía vapor ligero, notándose huella ha- 
cia el E. de erupción ocurrida poco antes de la hora. Desde las 7 
a. m. comenzó á cubrirse, y así estuvo o(*ulto todo el día. A las 
3% p. ui. pare<*e hal)er habido una erupi^ión grande; mas como 
no se veía el cráter se hizo muy dudosa la nul>e (pie (^to parecía. 
A las 7.43 p. m., con la claridad de la luna, se advirtió una erup- 
ción regular, (jue tardó 5 minutos en d(*sprenderse del cráter. 

16. — Al amane<-er s(* veía vapor denso sobre el cráter, sin 
dirección, y disipándose lentamente; á las 7 hizo una erup- 
ción regular con ligero derrame de escorias, dirección confusa 
y disipándose* muy lenta ; del mismo modo hubo otra á las 8, 
la cual se vio sobre el cráter afectando diversas formas hasta 
las 10^/*, hora desde la cual se confundió con las demás nubes 
atmosféricas, que lo ocultaron hasta poco de.spués de las 8 de 
la noche; después de (*sa hora s(')lo se advirtió una pwjueña 
erupción de vapor y lo demás inactivo, hasta las 10. 

17. — A las 6.17 a. m. hizo una emisión n^gular de vajx^r den- 
so, con dirección muy lenta hacia el NW., recurvando la parte 
superior al E. Esta nul)e se mantuvo sobre el cráter á favor del 
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estado higrométrico de la atmósfera, y alimentada por peque-, 
ñas columnitas de vapor que se levantaban de todo el borde del 
cniter hasta la l^i P- i»-? bí^i*a desde la cual estuvo oculto hasta 
las 7% de la noche; después se vio inactivo hasta las 10 p. m. 

18. — Amaneció vapor denso sobre el cráter, formando nu- 
becita continua de regular tamaño, alimentada por el vajwr 
que se desprendía de los bordes y ligeramente inclinada hacia 
el N. A las 9.22 hubo una emisión del interior, en forma de nu- 
becita muy densa y contorneada, que al disiparse se confundió 
con la primera, la cual continuó viéndose casi igual hasta las 
llVij bora desde la cual se interpusieron nubes que lo oculta- 
ron el resto del día y noche. 

19. — Al anmnecer se veía despejado é inactivo; á las 5.45 
a. m. hizo una erupción regular, dirigida de E. á W., tardando 

8 minutos en desprenderse; entre el día hul)o otra» dos emisio- 
nes abundantes de vapor denso y con dircción confusa : una A 
las 10.12 a. m. y otra á la 1.50 p. m. y dos ligeros derrames de 
escorias á las 11.5 y á las 11.45 a. m, ; en los intervalos se veía 
inactivo y á veces oculto. 

20. — Hoy se observaron dos erupcioncitas de vapor denso: 
una á las 7.27 y otra A las 8.5 a. m. Con frecuencia, entre el día, 
se veía inactivo y a veces cubierto. En la noche hizo tres emi- 
siones de escorias hacia el lado S\V. : a las 7.6, 7.21 y 9.43 p. m. ; 
la segunda fué muy abundante y las otras dos ligeras. 

21. — Desde el amanecer emitía vapor algo denso, en regu- 
lar cantidad, formando nubecitas rectas sin dirección hasta las 

9 a. m. ; en las horas nunlias del día estuvo oculto y llovió algo 
sobre el volcán. En la tarde se veía inactivo. En la no<he se no- 
taron dos derrames de escorias hacia el SW. : uno á las 7.30 y 
otro á las 8.45. 

22. — En la mañana se ob-servó nul)e sobre la cima del Neva- 
do. En el volcán se notaba vapor ligero por el lado NW., pro- 
ducido, según parecía, por evaporación externa ; del cráter sa- 
lía, á veces, vapor denso, con dirección muy lenta hacia el NW. 
En la tarde y en la noclie inactivo. 

23. — En la mañana estuvo como ayer; á meilio día también 
hubo lluvia y en la tarde se levantaba vapor del lado NW. En 
la noche se observaron cuatro derrames de escorias hacia el 
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SW. : á las 5.40, 6.39, 6.41 y 9.37; poco antes del segundo hubo 
una erupción regular de vapor denso. 

24. — Lo más del día estuvo oculto; en la mañana se vio por 
intermitencias, y emitía vapor denso en regular cantidad. A 
las 2% p. m. llovió sobre el volcán. En la tarde emitía poco va- 
por ligero, y á las 5.35 hizo una erupción pequeña, dirigiéndose 
el vapor hacia el NNW. 

25. — Se obserA'ó la mayor parte del día inactivo ó emitien- 
do á intervalos muy poco vapor ligero; sólo á las 5 p. m. hizo 
una erupción regular de vapor denso. En la noche se notaron 
derrames de escorias: á las 5.15, á las 7 y á las 9.7; éste último 
fué muy abundante, y todos hacia el SW. 

26. — A las 6 a. m. erupción me<liana, con abundante derra- 
me de escorias hacia el SW. : la nube se desprendió á las 6, di- 
rigiéndose lentamente de W. á E. ; después de esa hora, á inter- 
valos emitía vapor ligero en poca cantidad ; á las 9 hubo otra 
erupción regular, y también con derrame de escorias hacia el 
SW. El resto del día, lo más se vio inactivo. En la noche se ob- 
servó emisión de escorias: á las 5.40, 6.50 y 7.15, hacia el SW. 

27. — En la mañana se desprendía vapor pcí* el lado N. y 
NW. ; por el cráter sólo se notaron dos peíjueñas emisiones de 
escorias: á las 6.13 y 8.12, y una erupcioncita á las 6.47; la ma- 
yor parte del día y ncK-he estuvo oi'ulto; pudo, sin embargo, 
observarse un derrame de esi-orias á las 5.47 p. m. hacia el SW. 

28. — Se observó una erupción pe<iueña á las 6.40 a. m., una 
mediana á las 11.49 y una regular á las 12.7 p. m. Derrames de 
escorias hubo cuatro: á las 8.35, 9.18, 9.51 a. m., y á las 3.25 p. 
m. En los intennedios estuvo inactivo. Los vapores se dirigían 
de SE. á NW. con velocidad media. 

29. — Pudo observarse solamente de las 6 á las 8 a. m., emi- 
tiendo vapor denso en regular cantidad, con dirección muy len- 
ta hacia el NW. 

30.— Todo el día oculto. 
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Diciembre. 

I.** — Entre el día se observaron tres erupciones pequeñas: 
una á las 11.43 a. m., que se dirigió con velocidad inedia hacia 
el W. ; otra á las 11.10, con dirección confusa, y la última íi las 
4.30 p. m., orientada hacia el ESE: En la noche se notaron tres 
derrames de escorias : á las 9.45 y 9.47 ; ambos hacia el lado SW. 

2. — Se observaron tres erupciones pequeñas: á las 5.45, 6.37 
a. m., y 2.26 p. m. ; derrames de escorias hubo cuatro: á las 
5.20, 7.53, 8.25 y 11.8 a. m. ; en la priinera vf*z se vieron encen- 
didas y la última vez fué la más abundante. Los vapores se diri- 
gían de W. á E. 

3. — Fué visible desde el amanecer hasta las 11.20 a, m. ; 
hasta esa hora estuvo inactivo, notándose solamente un derra- 
me de escorias hacia el SW. á las 9.28 y una erupción mediana 
á las 9.55; la nube fué arrastrada con violencia hacia el ESE. 

4. — La mayor parte del día estuvo inactivo; solamente se 
notó una erupción mediana á las 6.25 a. m., arrastrada por vien- 
to fuerte del NNW., y un derrame de escorias hacia el SW. á 
las 5.21 p. m. 

5. — Se observó á las 101/2 a. m. erupción mediana de vapor 
densa 

6. — Se observó á las 614 erupción pequeña; igualmente de 
IIY2 á 6 p. m., erupciones pequeñas. 

7. — A las 61/^ a. m. erupción mediana; entre 7 y 8 erupción 
pequeña. 

8. — A las 7 a. m. erupción regular; á las 7iA erupción re- 
gular; de las 714 hasta las 51/0 p. m. erupción pequeña. 

9. — Cubierto todo el día. 

10. — A las 7 a. m. erupción grande; á las 9^4 erupción pe- 
queña. 

11. — Desde la 1% hasta el obscurecer vapor ligero. 

12. — Desde el amanecer se veía inactivo; ú las 7.18 a. m. 
hubo un derrame de escorias hacia el SW. ; á las 9.26 una erup- 
ción pequeña que duró 6 minutos, dirigida de NW. á SE.; á 
las 11 otro derrame de escorias, y poco después emisión conti- 
nua de vapor denso en regular cantidad, que se confundía con 
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algunas nubes atmonféricaí?, impidiemlo la observación en las 
horas medias del día. En la tarde se descubría íi intervalos, 
viéndose inactivo. 

13. — En la niañana se observaron dos i)equenas erupciones: 
una á las fi y otra íí las 10i,4 «• i»> dirigiéndose el vapor de 
WNW. i'i ESE.; las denuls horas de la mañana se vio inactivo; 
á medio día y en la tarde (K'ulto. 

14. — Entre el día se observaron cuatro erupciones regula- 
res: á las 7.50, 8.15 a. m., 12.5 y 4.45 p. m., dirigiéndose los va- 
pores con velocidad media de NE. A SW. En las demás horas 
del día se vio emitiendo vai>or ligero, á ven-es inactivo y pocas 
horas oculto á me<lio día. 

15. — Desde el anuinecer ge vio inactivo; sólo á las lOVi y A 
las 12 a. m. hizo algunas emisiones de vapor denso en poca can- 
tidad. A uknIío día y en la tarde se interpusieron nubes, que di- 
sipándose á inten-alos i)ermitían ver el cráter inactivo; en la 
noche des<ubierto é inactivo. 

1(). — A las G a. m. hizo un ligero derranu* de escorias hacia 
el SE.; lo más de la uuinana emitía vapor muy ligero, dirigido 
lentamente de WNW. á ESE. De las 10i/> á las 5 p. m. oculto; 
dí»spués de esa hora hasta el obscunK'cr se vio inactivo, notán- 
dose solamente una erupción regular á las 5.30, que se efen^tuó 
e*n tres impulsos. 

17. — Al amanecer parece haber habido una erupción regu- 
lar, el vapor <le la cual, difundido sobre el cráter, formaba una 
banda cirrosa con dirtH'ción confusa; á la misma hora se le- 
vantaba vai>or ligero fornmndo columnitas rectas; á las 7.25 a. 
m. hubo un derrame de escorias ha(*ia el SW., continuando des- 
pués inactivo; desde las lO^^ a. m. y lo denu'is de la tarde y no- 
che estuvo oculto. 

18. — A las 7.5 a. m. erup(*ión piHiuena, dirigida lentamente 
de ENE. á WSW.; á las 9.30 erupción regular c<m dirección 
confusa; á la 1.35 p. m. erupción mediana con dirección lenta 
del ENE., y otra pe<iuena á las (> p. m. A nunlio día y en la tar- 
de estuvo varias veces cubierto. En la noche se veía inactivo. 

10. — En la mañana se observó una erupción mwliana á las 
9.12, afectando los vapores dirección de WSW. á ENE., y tres 
emisiones de escorias hacia el SW. : á las 6.28, 9.20 y 9.25 a. m. ; 
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desde el amaneoer y en los intermedios estuvo inactivo. Desde 
las 10 de la mañana, en la tarde .y en la noche, cubierto. 

20. — A las 8 a. m. hizo una emisión regular de vapor d^nso 
y una pequeña á las 3.22 p. m., dirigiéndose en arabos casos el 
vapor de W. á E. La mayor parte del día se vio inactivo. 

21. — En la mañana emitía vapor tigero y continuo, dirigi- 
do de W. á E., notándole además dos emisiones regulares de 
vapor denso : una á las 7.3, otra á las 7.12, y un derrame de es- 
corias hacia el SW. á las 7.32 a. m. Desde á medio día y en la 
tarde estuvo cubierto; en la noche inactivo. 

22. — De las 5 á las 6 a. m. se obs<*rv6 emitiendo vapo^r al- 
go <Ienso y en regular cantidad ; después inactivo, haciendo so- 
lamente una erupción mediana á las 7V4 íi- ín., dirigiéndose el 
vapor á esa hora de NNW. á SSE. Desde las 9i/> a. m. hasta 
las 6 p. m. oculto. En la noche se notó derrame de escorias en- 
cendidas á las 8.20, hacia el SW. 
23. — ^\"ap()r denso tmlo el día. 

24. — Desde el amanecer emitía vapor ligero hacia el E. ; 
poco después de las 9, cambiando la dirección, se hizo del SE. al 
NW., y así estuvo lo m^^is del día, emitiendo á veces vapor den- 
so, pero muy lento, que se resolvía en nubes atmosféricas. En 
la noche se vio un derrame de escorias encendidas (i las 8.50. 

25. — Se vio pocas veces entre el día y algo en la noche, no- 
tándose solamente dos derrames de eí^corias: uno á las 9.10 a. 
m. y otro á las 8.8 de la noche; en las demás horas que se pudo 
observar se veía inactivo. 

26. — Desde el amanecer emitía vapor ligero con dirección 
confusa; de^e las 9 a. m. estuvo cubierto por nubes atmosfé- 
ricas; i>oco después de enta hora hizo una erupción regular con 
dirección confusa ; á las fií/o p. m. hubo un regular derrame de 
escorias encendidas por el SW. ; á continuación inactivo. 

27. — En la mañana emitía vapor ligero dirigido hacia el 
E. ; desde las 8 a. m. hasta las 4i/^> p. m. oculto; á las 5.20 p. m. 
hizo una emisión pequeña de vapor, formando nubecita recta; 
á las 7 p. m. hizo un pequeño derrame de escorias encendidas 
hacia el SW. 

28. — Toda la mañana se observó inactivo; en la tarde hizo 
dos pequeñas emisiones de vapor: á la 1.10 y á las 3.20 p. m. ; 
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en ambos casos el vapor se dirigía de W. á El ; á las 4l^ p. ra. 
hizo una erupción regular en dos impulsos, dirigiéndose lenta- 
mente de W. á El ; las demás horas del día y en la noche, hasta 
las 10, se observó inactivo. 

29. — En la mañana, á las 8.10, hizo una erupción mediana 
de vapor espeso, dirigida de WNW. á ESE. ; desde las 10 a, m. 
hasta las 4 p. m. estuvo cubierto; á las 5 p. m. hizo una erup- 
ción regular, dirigiéndose con lentitud de W. á E. 

30. — A las 9 a. m. hubo un pequeño derrame de escorias por 
el ESE.; á las 9.45 a. m. hizo varias emisioncitas de vapor á 
inten-alos como de 5 minutos próximamente; á las 9.55 a. m. 
hizo una emisión mediana, dirigida de W. á E. ; á continuación 
inactivo. En la noche se observó inactivo. 

31. — En la mañana hubo tres pequeños derrames de esco- 
rias: á las 7.5, 7.18 y 8.11; hizo dos pequeñas eruprciones: una 
á las 12 a. m. y la otra á las 3.30 p. m. ; ambas se dirigieron 
con velocidad media de W. á E. ; á las 5.50 p. m. hizo una erup- 
ción rgular en dos impulsos, de salida lenta y dirigida de WNW. 
á BSE. El resto del día inactivo. 



AÍÍ^O DE 1897. 

Enero. 

1.° — ^A las 5 a. m. vapor muy ligero hasta las 6; de la 1 p. m. 
hasta las 4 vapor muy ligero; á las 5 erupción regular muy li- 
gera hasta las 7. 

2. — ^A las 5 a. m. vapor muy ligero hasta las 12, y siguió has- 
ta las 7. 

3. — A las 5 a. m. vapor muy ligero hasta las 7 p. m. 

4. — A las 5 a. m. vapor muy ligero hasta las 11 a. m. ; á las 
12 vapor ligero; á las 4 erupción regular; á las 5 vapor muy li- 
gero hasta las 7 p. m. 

5. — A las 7 a, m. erupciones pequeñas hasta la 1 p. m. ; á las 
2 erupción grande; á las 4 p. m. erupción pequeña; resto cu- 
bierto. 
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6. — A las 5 a. m. vapor muy ligero; á las 9 vapor ligero; á 
las 4 p. m. vapor ligero; á las 6 erupción mediana. 

7. — ^\"apor muy ligero á las 7 a. m. ; á las 11 erupción media- 
na; á las 7 p. m. vapor ligero. 

8. — Erupción pequeña á las 5 a. m.; á las 6 vapor ligero 
hasta las 10 ; cubierto hasta las 3 p. m. ; á las 4 vapor ligero has- 
ta las 5 ; á las 6 erupción niediana. 

9. — ^A las 5 a. m. vapor ligero hasta las 10, en que hubo erup- 
ción pequeña hasta las 12, y cubierto hasta las 2; hubo erupción 
pequeña hasta las 6; cubierto hasta las 7. 

10. — Inactivo y cubierto. 

11. — Inactivo y cubierto. 

12. — A las 5 a. m. vapor ligero hasta las 9 ; cubierto hasta 
las 4, y vapor ligero hasta las 7 p. m. 

13. — Inactivo. 

14. — ^\^apor ligero de 5 á 7 a, m. ; á las 10 vapor ligero; á las 
11 erupción mediana ; á las 12 erupción grande hasta las 4 ; res- 
to cubierto. 

15. — ^\^apor ligero todo el día. 

16. — Vapor ligero de 5 á 7 a. m. ; á las 8 erupción mediana; 
á la 1 vapor ligero hasta las 7 p. m. 

17. — De las 5 á las 11 a. m. vapor ligero; cubierto el resto. 

18. — Vapor ligero de 5 á 6 a. m. ; erupción peijueña á las 7 ; 
vapor ligero á las 8; á las 9 erupción pequeña; el resto vapor li- 
gero. 

19. — Vapor muy ligero de 5 á (5 a. m. ; á las 7 vapor denso; 
á las 8 vapor ligero hasta las 7 p. m. • 

20. — ^\^apor ligero de 5 a. m. hasta 7 p. m. 

21. — ^\^apor ligero de 5 á 6 a, m. ; resto cubierto. 

22. — Cubierto todo el día. 

23.— Cubierto todo el día. 

24. — Cubierto todo el día. 

25. — Inactivo. 

26.— Cubierto todo el día. 

27. — Erupción pequeña á las 5 p. m. ; el resto cubierto. 

28. — ^\^apor ligero de 5 á 10 a. m. ; á las 11 erupción peque- 
ña; á las 2 p. m. erupción mediana; á las 5 erupción peíjueña; 
el resto cubierto. 
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29. — Vapor libero desde las 5 hasta las 11 a. m. ; vapor lige- 
ro desde las 2 hasta las 7 p. m. 

30. — A las (> a. ni. erupción pniuefía; á las 10 a. m. y á las 

5 p. m. erupciones peíiueuas. 

Febrero. 

1.** — Vapor ligero desde las 5 a. m. hasta las 12; á la 1 p. ui. 
vapor muy ligero; de 2 á 4 vapor ligero, y entre 5 y 6 erupcio- 
nes medianas; 2, (> y 7 vapor ligero. 

2. — Vapor ligero de 5 á 11 a. m. ; á las 12 y 1 p. m. vapor den- 
so; vapor ligero de 2 á 6 p. m., en que hubo una erupción pe- 
queña ; á las 7 p. m. vapor ligero. 

3. — Vapor ligero de 5 á 7 a. m. ; á las 8 vapor denso; dos. 
erupciones pe(iuenas entre 8 y 9, y luego vapor ligero hasta las 

6 p. m. y otra erupción pequeña á las 7 ; vaiK)r ligero. 

4. — Cubierto todo el día. 

5. — Vapor ligero tcnlo el día. 

6. — Vapor ligero á las 5; á las 6 erupción peíjuefía; vapor 
ligero de 7 á 10 a. m. ; erupción mediana á las 11 ; vapor ligero 
de 12 á 5 p. m.; erupción pequeña á las 6; vajK)r ligero á las 

7 p. m. 

7. — De 5 á O a. m. vapor ligero; de 6 a 7 erupción mediana; 
de 7 á 4 p. m. vapor ligero; erupción mediana á las 4; de 5 á 7. 
p. m. vapor ligero. 

8. — Todo el día vapor ligero. 

9. — Erupción pt»<iuena A las 5 a. m. ; de las 6 hasta la 1 p. m. 
vapor ligero; á las 2 p. m. vapor denso; vapor ligero de 3 á 
7 p. m. 

10. — A las 3 p. m. erupción regular; el ixísto cubierto. 

11. — (/ubierto tmlo el día. 

12. — I>e 5 á 10 a. m. vapor denso; á las 11 vapor ligero; de 
11 a. m. A 1 p. m.; A las 4 erupción iHHiuefla; á las 5 erupción 
mediana; resto cubierto. 

13. — A las 9 a. .m. erupción iH^ijueña; el n^sto inactivo. 

14. — Erupción mediana de 9 A 10 a. m. ; A las 7 p. m. vapor 
ligero. 

15. — A las 5 a. m. erupción regular; A las 7 erupción peque- 
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fía; de 8 á 11 a. m. vapor ligero; erupción petiueña á las 2 p. m. 

16. — Dos erupciones peiiueñas: á las 6 a. m. y á las 5 p. m. ; 
una regular á las 7 a. m. ; el resto inactiA^o. 

17. — Dos erupciones peciuefías á las G y á las 8 a. m. ; dos 
erupciones pequeñas á las 3 p. ni. 

18. — Dos peíjuenas erupciones á las 8 y 9 a. ni. ; vapor lige- 
ra de 9 á 2 p. m. ; cinco erupciones pequeñas en las horas 2, 3 
y 4 p. m. ; vapor ligero de 5 á 7 p. ni. 

19. — Vapor ligero de 10 á 11 a. ni.; el resto inactivo. 

20. — A las 5 a. m. vapor ligero; á la« 6 erupción regular; 
luego vapor ligero hasta las 11 erupción petiueña; en seguida 
vapor ligero hasta las 12; el resto inactivo. 

21. — Dos erupciones regulares á las 6; una pequeña á las 7 
a. m. ; el resto inactiva 

22 — Tres erupciones petiuenas: á las 12 a. m., 1 p. m. y 7 p. 
m. respectivamente. 

23. — A las 5 a. m. vapor ligero; á las 6 erupción pequeña; 
cuatro derrames de escoria en las horas siguientes hasta las 10 
a. m. ; á las 11 derrame y vapor ligero hasta las 3; derrame, va- 
por ligero hasta las 7 p. m. 

24. — Cinco derames de scoria en las horas 11 y 12 a. m. y 
1, 2 y 4 p. m. 

25. — Amaneció derramando escoria é hizo ocho derrames 
entre las horas 5 a. ni. y 2 p. m. Tres erupcicmes medianas y tres 
derrames entre las horas 3 y las 7 p. m. 

26. — Cuatro erupciones me<lianas entre 6 y 7 a. m. ; a las 8 
a. m. derrame de e¿?coria; de 9 a. m. á 3 p. m. vapor ligero; á las 
4 p. m. erupción mediana ; de 5 á 7 p. m. vapor ligero. 

27. — Cubierto todo el día. 

28. — Una erupción j)e<iueña á las 6 a. m. y cuatro á las 
7 a. m. 

Marzo. 

1.° — Amaneció arrojando vapor ligero hasta las 6 a. m. en 
que hubo una mediana erupción, terminando con vapor ligero 
des<le las 7 a. m. hasta hus 12; habiemlo una mediana erup<MÓn 
A la 1 p. m. y (concluyendo el resto hasta las 7, arrojando un va- 
por ligero. 

Efemér. del V. de Col.— 11 
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2. — Vapor ligero de la 1 p. m. hasta las 5 p. m., habiendo á 
las 6 dos eniiK-iones : una mediana y otra piMiuefía; á las 7 ha- 
bía vapor ligero. 

3. — ^Amaneció arrojando un vai>or ligero ha«ta las 11 a. m., 
permaneciendo inactivo hasta las 6 p. m., <iue arrojó vapor den- 
so hasta las 7 p. m. 

4. — ^Amaneció con vapor ligero hasta las 9 de la mañana, 
permaneciendo inactivo hasta las 4 en (ine IuiIk) una pequeña 
erupción, y á las 5 una mediana, permane<*iendo el resto inac- 
tivo. 

5. — Al amanecer arrojaba vapor ligero, que siguió todo el 
día. 

6. — A las 5 vapor ligero hasta las 3 p. m. ; á las 4 y á las 5 
dos erupciones medianas; á las 6 vapor ligero. 

7. — Una mediana erupción desíle las 10 a. m. hasta las 12; 
de la 1 p. m. á las 5 p. m. vapor denso; el resto del día inactivo. 

8. — ^Vapor ligero á las 2 p. m. y una j>e<iueña erupción á las 
6 p. m. ; el resto del día inactivo. 

9. — Vapor ligero á las 12; el resto inactivo. 

10. — ^\''apor ligero á las 12; el re^to inactivo. 

11. — Dos erupciones medianas: una á las 9 y otra á las 11; 
dos pequeñas: á las 6 y á las 10 a. m. ; de 12 á 7 p. m. vapor li- 
gero; el resto del día inactivo. 

12. — Vapor ligero todo el día. 

13. — Erupción mediana á las 3 p. m., siguiendo vapor lige- 
ro hasta las 6 ; el resto del día inactivo. 

14. — Amane<*ió con vapor ligero, (jue siguió hasta las 3 de 
la tarde en que hubo una erupción mediana, y concluyó con va- 
por ligero hasta las 6 p. m. 

15. — Tres erupciones pe<jueñas entw^ las (> y las 7 a. m. ; dos 
medianas: una á las 9 y otra á las 12 a. m. 

16. — Vapor ligero de 5 á 9 a. m. ; una erupción nunliana á 
las 9 a. m. y jseis erupciones ixHjuenas en las horas 10, 11 y 12 
a. m. y 4 y 5 p. m. ; una regular A las 3 p. m. ; el ri^to del día in- 
activo. 

17. — Dos erupciones medianas íx las 8 a. m. ; el resto in- 
activo. 

18. — Una erupción mediana á las 8 a. m. ; el resto inactivo. 
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19. — Vapor ligero de 6 á 7 p. m. ; el resto del día cubierto, 

20. — 'Cubierto todo el día. 

21. — Cubierto todo el día. 

22. — Una erupción pequeña á las 7 a. m. ; el resto cubierto. 

23. — TJna erupción pequeña á las 7 a. m. ; una mediana á la 
1 p. m. ; vapor ligero de 1 á 5 p. m. ; el resto cubierto. 

24. — Cubierto todo el día, 

25. — Tres erupciones: una pequefía, una regular y otra me- 
diana, en las 6, 8 y 11 hora» respectivamente; vapor ligero de 
12 a. m. á 4 p. m. ; el resto del día inactivo. 

26. — Dos erupciones: una pequeña y otra r^fular, á las 7 
y 11 horas a. m. respectivamente; vapor ligero á las 10 a. m. y 
de 12 á 7 p. m. 

27. — Cubierto todo el día. 

28. — Cubierto é inactivo todo el día. 

29. — ^Dlos erupciones: una regular y otra pequeña, tenidas 
en las 8 y en las 12 a, m. respectivamente; el resto inactivo. 

30. — Dos erupciones medianas: una A laí* 10 a. m. y otra á 
la 1 p. m. ; el resto del día inactivo. 

31. — Una erupción peíjueña á las 11 a. m. ; otra mediana A 
las 3 p. m., y una mediana y una pe<iueña á las 5 p. m. ; el resto 
del día inactivo. 

Abril. 

1.** — Cuatro erupciones medianas.: á las 6, á las 8, 11 a. m. 
y 3 respectivamente, y una pequeña A las 5 p. m. ; el resto del 
día inactivo. 

2. — Una erupción mediana A las 8 a. m. ; el resto del día in- 
activa 

3. — Una erupción pequeña A las 7 p. m. ; el resto del día in- 
activo. 

4. — Erupciones peíiueñas en las horas (5, 9, 11 a. m. y 1 p. 
m. ; tres medianas en las horas 7 a. m., 1 y 5 p. m. ; vapor lige- 
de 2 á 4 p. m. y de 6 A 7 p. m. 

5. — Dos erupciones regulares y una pequeña: las primeras 
á las 6 y á las 8 a. m., y la segunda A las 4 p. m. ; vapor ligero de 
10 a, m. á 3 p. m. y de 5 A 7 p . m. 

6. — Dos erupciones medianas y una pequeña: las primeras 
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en las horas 7 y 10 a. ni. y la segunda á las 10; vapor ligero de 
11 a. m. á 7 p. m. 

7. — Seis erupciones pequeñas entre las 10 y 12 horas a. m. ; 
vapor ligero de 1 á 4 ; erupción regular á las 5 p. m. 

8. — Dos erupciones medianas, sein pequeñas y una regu- 
lar: las primeras se tuvieron en las horas 7 y 9 a. m. ; las se- 
gundas entre lia, m. y 1 p. m. ; la tercera de las 5 p. m. á las 
7 p. m. ; vapor ligero de 2 á 5 p. m. 

9. — Tres erupciones grandes, habidas en las 6 a. m., 11 a. m. 
y 2 p. m. ; vapor ligero de 5 á 7; el resto del día inactivo. 

10. — Tres erupciones: dos medianas y una regular: las pri- 
meras á las 9 y á las 6 p. m. ; la segunda á las 12; vapor ligero 
de 10 a. m. á 5 y 7 p. m. ; el rento inactivo. 

11. — Seis erupciones: einco pe<iueñas y una grande: las pe- 
queñas en las horas 5, 7, 8, 9 y 11 a. m., y la grande á las 5 p. 
m. ; vapor ligero de 11 á 5 p. m. ; el resto del día inactivo. 

12. — Desíle el amanecer hasta las 10 a. m. vapor ligero; á 
las 11 a. m. erupción regular; vapor ligero hasta la 1 p .m., y 
siguió pe(|uefía erupción A la 1 p. m. ; vapor ligero desde las 2 
p. m. hasta las 4; erupción pt^quena y vapor ligero hasta las 
7 p. m. 

13. — I' na erupción A las 8 de la nmñana; cubierto el resto 
del día. 

14. — Erupción regular A las 10 a m. ; erui)ción grande y dos 
pequeñas A las 12; el rt^sto del día cubierto. 

15. — Inactivo todo el día, 

16. — Una erupción mediana A las 7 a. m. y cuatro regulares 
á las 4 y 5 p. m. ; el resto inactivo. 

17. — Tres erupciones medianas y una regular; de las me- 
dianas, la primera fué A las 8 a. m. ; las dos restantes á las 4 p. 
m. ; la segunda fué A las 11 a. m. ; vapor ligero de 5 A 7 p. m.; 
el resto inactivo. 

18. — Todo el día inactivo. 

19. — Todo el día inactivo. 

20. — Todo el día inactivo. 

21. — Todo el día inactivo. 

22. — Tres erupciones medianas, en las horas 7 a. m. y 4 y 6 
p. m. ; el resto del día cubierto. 



EFKMKIMDES DEL VOIX^AN DE COLIMA. 85 

23. — Una erupción nuKiiana á las 8 a. ni. ; el resto del día 
cubierto é inactivo. 

24. — Una erupción mediana á las 8 a. m. ; una grande y una 
mediana á las 5 de la tarde; el resto inactivo y cubierto. 

25. — Dos erupciones medianaK: una A las 7 a. m. y otra á 
las 6 p .m. ; el resto del día cubierto. 

26. — Tres erupciones regulares en las horas 8 a. m. y 5 y (5 
p. m. ; el resto del día cubierto. 

27. — Tres erupciones regulares entre 8 y 9 a. m. y tres me- 
dianas entre 6 y 7 p. m. ; el resto del día inibierto. 

28. — Una erupción pequeña A las (5 a. m. y tres regulares 
entre 10 y 11 a. ni. ; el resto del día cubierto. 

29. — Una erupción regular entre 2 y 3 de la tarde; el resto 
del día inactivo. 

30. — Dos erupciones regulares íi las horas 6 a. m. y 5 p. m. ; 
una mediana á las 7 a. iii. ; el resto del día cubierto. 

Mayo. 

1.** — Una erupción mediana á las 11 a. m. ; vapor ligero de 

5 á 7 p. m. ; el resto del día inactivo y oculto. 

2. — Nueve erupciones peiiueíías, distribuidas como sigue: 
una á lais 6 a. m., una á las 8, otra íi la^ 10 y dos ú las 11 «. 
m. ; una íi las 4 p. m., dos á las 5 y la última, pequefía, A las 

6 p. m. ; una mediana á las 7 p. m. ; el resto del día inactivo. 

3. — Dos erupciones medianas : una A las 5 a. m. y otra á las 

4 p. m. ; el resto cubierto. 

4. — Una erupción grande A las 5 a. m. y una pequeña A las 

5 p. m. ; el resto del día cubierto. 

5. — ^\''apor ligero de 5 A 7 a. m. y de lia. m. A 7 p. m. ; el res- 
to del día cubierto. 

6. — Todo el día inactivo. 

7. — TTna erupción mediana entre 8 y 9 y tres pequeñas en- 
tre 12 y 1 p. m. ; el resto inactivo y cubierto. 

8. — Dos erupciom^ regulares entre 11 y 12 a. m., y dos, tam- 
bién regulares, entre 5 y 6 p. m. ; el resto inactivo y cubierto. 

9. — Una erupción regular A las 8 de la mañana y tres peque- 
ñas entre 9 y 10; el resto del día inactivo. 
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10. — Una erupción re}::ular á la« 7 ; el resto del día inactiva 

11. — Dos erupciones peíjuenas : una á las 8 a. m. y otra á las 
6 p. m. ; el resto del día inactivo. 

12.— Seis erupciones regulares: una á las 5 a. m., una á las 
8, una á las 10 dos á las 12 y una á las 6 p. m. ; una pequeña á 
las 12 y el resto del día cubierto. 

13. — Una erupción regular á las 7 a. m. y el resto del día 
cubierto. 

14. — Cubierto todo el día. 

15. — Cubierto toílo el día. 

16. — Una erupiáón regular á las 12; el resto inactivo ó cu- 
bierto. 

17. — Una erupción regular á las 9 a. m., una á las 5 p .m. y 
tres entre 6 y 7 p. m. ; el resto cubierto. 

18. — Una erupción mediana á las 6 p. m. ; el resto del día 
cubierto. 

19. — Tres erupciones pequeñas entre las horas 6, 7 y 8 a. 
m. ; vapor ligero desde las 3 p. m. hasta las 6; el resto del día 
cubierto. 

20. — Dos erupciones pequeñas entre 5 y 6 a. m. ; una regu- 
lar entre 6 y 7 a .m. ; vapor ligero desde la 1 p. in. hasta Jas 6 
p. m. ; el resto del día cubierto. 

21. — Desde el amanecer hasta las 9 vapor ligero; erupción 
regular á las 6 p. m. ; el resto del día cubierto. 

22. — Vapor ligero desde el amanecer hasta las 9 de la ma- 
ñana ; lo restante del día cubierto. 

23. — Erupción regular á las 6 p. m. ; el resto del día cu- 
bierto. 

24. — Vapor ligero desde las 5 a. m. hasta las 10 ; de la mis- 
ma manera que de 4 á 5 p. m. ; erup<*i()nes medianas dos, en las 
horas 5 y 6 p. m. ; cubierto el resto del día. 

25. — Vapor ligero de 4 á 6 p. ni«; el resto cubierto. 

26. — Erupción pequeña entre 4 y 5 p. m. ; el resto cubierto. 

27. — Erupción pequeña entre 4 y 5 p. m. ; el resto del día 
cubierto. 

28. — Cubierto é inactivo todo el día. 

29. — Vapor denso desde las 5 hasta las 8 a. m. ; ligero de 2 
á 7 p. m. ; el resto del día cubierto. 
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30.— Cubierto todo el día. 

31. — Vapores densos desde las 4 á las 6 que hubo una erup- 
ción grande; el resto del día cubierto. 

Junio. 

1.** — En este día se ol>ser\'aron once erup<i()nes regulares y 
medianas de cantidad, cuatro por término» medio; todas con 
abundante derrame de esco»rias al SE., las que dejaron huellas 
muy visibles; su dirección fué AVE.; las horas en que se efec- 
tuaron, fueron : á las 5.57, 6.10, 6.20, 6.40, 7.5, 7.43, 8.20, 8.50, 
9.10, 9.17 y 11.50 a. m. ; de esta illtima sólo s<^ vio el derrame de 
escoria por estar ya á esa hora (Kulta la parte superior del vol- 
cán, el cual ya no fué visible en todo el día. 

2. — Amaneció despejado é inactivo; á las 9.25 a. m. erup- 
ción pequeíía, dirigida de SE. á NW. ; á la 1.25 p. m. hubo una 
erupción regular de cantidad 3, con abundante derrame de es- 
corias al SE. y dirigida de W. á E. ; a intervalos estuvo cu- 
bierto con nul>es atmosféricas. 

3. — Amaneció emitiendo vapor ligero de SE. á NW. ; desde 
las 9.30 a. m. se observó que se cubrió y así estuvo» lo más del 
día. 

4. — En éste se ol)ser\-aron cuatro erupciones regulares de 
cantidad de 3; las horas en que se verificaron, fueron: á las 
6.35 y 8.25 a. m., 5.25 y 5.40 p. m. ; á intervalos se veía cubier- 
to; en la noche parece que emitía vapor denso con frecuencia; 
la dirección de los vapores en el día fué W. á E. 

5. — Amaneció despejado é inactivo; á las 8.25 a. m. hubo 
derrame de escorias al SEL; á las 8.45 se cubrió; al caer la tar- 
de se descubrió, observándose inactivo. 

6. — Al amanecer emitía vapor ligero con direcK^ión confusa 
al SE. ; á las 5.30 a. m. se cubrió. En la taiile se des|H»jó, obser- 
vándose emitir vapor ligero de SE. á NW. 

7. — Amaneció cubierto con nuln^s atmosféricas; A las 4.45 
p. m. se descubrió, observánd(x<!e al mismo tiemp<:) una erupción 
IKMiuefia de vapor denso, de (^antidad de 2, y orientada de SE. 
á NW. 

8. — Al amanecer emitía vapor ligero de SE. á NW. ; á las 
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8 a. m. se cubrió; á las 6.35 p. m. hubo erupción pequeíia en 
cantidad de 2, la cual se dirip:ió hacia el NW. 

9. — Durante el día s(^ observ'aron tres erupciones peciueñas: 
á las 6.7, 6.35 y7.30 a. in. ; las dos primeras en cantidad de 2, 
y la restante de cantidad de 1, todas dirigidas de HE. á NW. ; 
á continuación inactivo. 

10. — Amaneció emitiendo vajK)r li^ro de SE. á N^V. ; á las 

9 a. m. se cubrió por nubí*s atmosféricas; á las 4.30 p. m. se 
descubrió ; á las 5.30 hubo derrame de escurias al S W. ; á las 
7 p. m. una erupiión pequeña con derrame de escorias al SW. 
y dirigida de SE. á NW. 

11. — En las primeras horas del día se le vio emitir vapor 
ligero de SE. á NW. ; á las 9 a, m. ge cubrió ; al caer la tarde se 
descubrió, observándose inactivo. 

12. — Amaneció cubierto por nubes atmosféricas; á las 4.55 
p. m. se descubrió un poco el cniter, obs<*rvándose una erupción 
peciueña de vapor espeso y des(»endente, orientada de E. á W.; 
á continuación se volvió á cubrir. 

13. — A las 7.15 a. m. hubo una erupción peiiueíía en canti- 
dad de 2, dirigida de SE. á NW. ; á continimción cubierto con 
nubes atuMisféricas. 

14. — Este día se olníervaron dos erupciones peiiuefías, am- 
bas en cantidad de 2, y dirigidas de SE. á NW. 

15. — (^'ubierto por uuIk^s atmosféricas. 

16. — Desde las 4.30 a. m. emitía vapor i>or emisión conti- 
nua, en forma de erupcioncitas, dirigido de SE. á NW. ; á las 
9 a. m. se cubrió. 

17. — Cubierto por nubes atmosféricas. 

18. — Como el día anterior. 

En todos los días pestant(*s, del 19 en adelante, la abundan- 
cia de nubes atmosféricas ha.imix^dido la ol>servación, y sólo 
se pudo observar lo siguiente : el 21, 29 y 30 emisión de vapor 
en las primeras horas de la mañana con dirección de NE. á 
SW. el primer día y SE. á NW. los otros dos; el 28 en la noc*he 
hubo dos abundanti^ derrames de escorias al SW. : uno á las 
9 y otro a las 9.20. 

í<cÍHmol()<jía. — Durante el m(»s de Junio s(» notaron en el 
seismógrafo de bala seis huellas ligeras, correspondientes á los 
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días 3, 5, 13, 15, 21 y 27. No hubo personas que se apercibieran 
de estos movimientos, y de ninguno fué posible anotar la hora. 



Julio. 

3. — Este día se impidió la observación por haberse posado 
sobre el cráter una nul>e muy densa. 

4. — Cubierto por nubes atmosféricas; al caer la tarde y en 
la noche despejado é inactivo. 

5. — Se observaron dos erupciones peíjueñas: á las 5.12 y á 
las 9 a. m. ; ambas en cantidad de 2, y dirigidas de ESE. 
á WNW. ; á continuación se cubrió. 

6. — A las 5.25 a. m. hubo una erupción pequeña, cantidad 
de 2, orientada de SE. á NW. ; á continuación se cubríay se 
descubría á grandes intervalos, observándose emitir vapor lige- 
ro en la misma dirección. 

7. — Este día se observaron dos erupciones pequeñas: á las 
7.50 y 8.5 a. m. ; la primera cantidad de 2, dirigida de SE. á 
NW. y la segunda de cantidad de uno, la cual tomó la dirección 
de la anterior. 

8. — Sólo fué visible al caer la tarde, observándose vapor li- 
gero de SE. á NW. 

9. — Como el anterior. 

10. — 'Cubierto por nubes atmosféricas. 

11. — Como el día anterior. 

12. — Como el día anterior. 

13. — Amaneció emitiendo vapor ligero de W. á E. ; á las 9 
a. m. se cubrió; en la noche, á las 9.30, se distinguió con la cla- 
ridad de la luna erupciones peciueñas de cantidad de 1, de 
pie recto y con dirección confusa. 

14. — Al amanecer emitió vapor ligero con dirección confu- 
sa; á las 6.20 a. m. erupción pequeña, cantidad de 1, sin afectar 
dirección alguna, 

15. — A las 7.30 a. m. hizo una emisión de vapor denso; en 
la tarde y noche descubierto é inactivo. 

IB. — Fué visible al amanecer, al caer la tarde y en la nc<*he, 
observándose emisión de vapor ligero de SE. á NW. 

17. — En la mañana se vio emitir poco vapor ligero y á in- 
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tervalos nubecitas de poca importancia ; á las 10 a. m. se ocultó 
por nubes atmosféricas. 

18. — Al amanecer emitía vapor ligero por emisión conti- 
nua y con dirección muy lenta de SE. á NW. ; á las 8 a. m. se 
cubrió y ya no se le vio en todo el día. 

19. — Amaneció con una nube densa posada sobre el cráter 
y orientada de ESE. á WNW. ; á las 8.30 a. m. se cubrió. 

20. — Cubierto por nubes atmosféricas. 

21. — Toda la mañana se vio cubierto por nubes atmosféri- 
cas en forma de cúmulus; en la tarde, de 5 á 5.20, se descubrió, 
observándose emisión de vapor ligero con dirección muy lenta 
de SE. á NW. ; á continuación se volvió á cubrir. 

22. — Amaneció cubierto por nubes atmosféricas. De 9 a. m. 
á 7.30 p. m. se interpusieron algunas nubes; pero aun así se ob- 
servaron dos erupciones : una á las 9.25 a. m. y otra á las 6.55 p. 
m. ; la primera cantidad de 2, y la segunda cantidad de 4, con 
derrame de escorias al SE. ; su dirección fué muy lenta, de ESE. 
á WNW. 

23. — Amaneció despejado c(m emisión; vapor ligero de 
SE. á NW. ; á las 6.35 hizo una emisión de vapor espeso y de can- 
tidM de 3, se dirigió con velocidad media de S. á E. ; á las 9.40 
se cubrió, no llegándose á cubrir á ninguna otra hora del día, 

Seismología, — Los días 3, 10, 14 y 19 del corriente el seis- 
mógrafo ha marcado ligeras huellas, y en la noche, entre 13 y 
14, se sintió una ligera trepidación. 

24. — Desde el anuinecer hasta las 8.25 a. m., hora en que se 
cubrió, emitía vapor ligero hacia el NW. ; á his 4.50 se descu- 
brió, observándose una nubecita posada sobre el cráter, orien- 
tada de E. á W. ; á continuación se volvió á cubrir. 

25. — Desde las 4 hasta las 9.25 se le vio despejado con emi- 
sión de vapor ligero de ESE. á WNW. ; el resto del día cubier- 
to por nubes atmosféricas. 

26. — Fué visible desde el amanecer hasta las 8.25 a. m., no- 
tándose emisión de vapor ligero de E. á W. ; á las 12 a. m. y á 
las 2 p. m. se descubrió, observándose salida de vapor denso 
por toda la extensión del cráter y de una manera continua, di- 
rigido de E. á W. ; por la tarde y parte de la noche se le vio des- 
pejado é inactivo. 
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27. — Todo el día se le vio cubierto por nubes atmosféricas; 
á las 6.40 p. m. se despejó, observándose inactivo; á las 8 p. m. 
hizo un derrame de escorias encendidas al E. 

28. — Cubierta por nubes atmosféricas en forma de cúmulus. 

29. — ^A las 5.30 hulm un derrame de escorias al SE. ; el resto 
del día se le vio cubierto por nubes atmosféricas. 

30. — Fué visible únicamente á las 4 p. m. ; observándose emi- 
sión de vapor ligero que se dirigía de SSE. á NNW. 

31. — Pudo observarse solamente á las 4 p. m., hora en que 
se notó emisión de vapor ligero al NW. ; á continuación se vol- 
vió á cubrir. 

Agosto. 

1.® — Descubierto con nube ligera en el cráter por emisión 
continua hacia el NW., á las 7.30 a. m. hizo una erupción regu- 
lar de vapor espeso, cantidad 3, dirección confusa; á las 8.20 
a. m. fíe cubrió. 

2. — Se observaron tres erupciones, por término medio, de 
cantidad 2 : á las 6.40, 7.20 y 8.35, todas dirigidas con veloci- 
dad media hacia el NW. ; el resto del día cubierto por nubes at- 
mosféricas. 

3. — Desde el amanecer emitía vapor por emisión continua, 
orientada de SSE. á NNW. ; á las 5.40 y 7.43 a. m. se notaron 
dos emisiones de vapor algo denso, ambas de cantidad 2, diri- 
giéndose lentamente de SE. á NW. ; á las 10 a. m. se cubrió; al 
caer la tarde y en la noche, hasta las 10.30, despejado é in- 
activo. 

4. — Todo el día se posó sobre el cráter una nube atmosféri- 
ca, impidiendo la observación. 

5. — Oculto por bruma densa y nubes atmosféricas. 

6. — Como el día anterior. 

7. — Todo el día cubierto por nubes atmosféricas; á las 5.15 
se notó una emisión de escorias entendidas al SE. ; en la noche se 
descubrió, observándose con la claridad de la luna, á las 9 p. 
m., emisión de vapor denso en forma de erupciones, orientado 
de SE. á NW. 

8. — Fué visible únicamente á las 6.45 a. m., hora en que se 
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descubrió, observándose varias emisioncitas de vapor que se di- 
rigían al NW. 

9. — En la mañana hisso dos erupciones: á las 6.50 y á las 
8.45; la primera en la cantidad de 2, y la segunda en cantidad 
de 7; ambas de pie recto, afectando bonitas formas; la direc- 
ción que tomaron fué de WNW. á ESE. ; hubo además dos de- 
rrames de escorias, A las 7.45 y 8.20 a. m. ; el primero al SE. y 
el segundo al SW. ; en los intermedios emitía vapor ligero al 
NW. 

10. — Desde las 4.25 hasta las 10.30 a. m. se observó emi- 
sión de vapor denso al NAV. ; á continuación hizo tres erupcio- 
nes regúlanos, por término medio de cantidad 4 : á las 4.25, 8.3 
y 8.30 a. m., todas dirigidas con lentitud : la primera al NW., 
la segunda al N. y la tercera al NE. ; el resto del día se cubría 
y se descubría por intermitencias, observándose emisión de va- 
por ligero al NW. 

11. — Desde las 4 a. m. emisión de vapor ligero al NW. ; á 
las 6.30 emisión de escoria al SE. ; siguió emisión de vapor al 
NW. hasta las 9.45, hora en que se cubrió, no llegándose á des- 
cubrir hasta las 6.30 p. m., notándose emisión de vapor ligero 
con dirección confusa. 

12. — Lo más del día cubierto por nubes atmosféricas; los 
inten'alos en que se descubrió se observó en actividad, y éstos 
fueron los siguientes: á las 9 a. m. emisión de vapor ligero al 
NE.; á las 9.30 y 10 vapor des<?endente al SSE.; á las 11.45 
erupción mediana de cantidad 5, al NW. ; á las 5.44 emisión de 
vapor ligero al NW. 

13. — Todo el día cubierto por nubes atmosféricas. 

Los días 14 y 15 sólo se pudo observar en las primeras horas 
de la mañana, notándose emisión de vapor ligero al NW. ; en 
los días restantes se impidió la olwen'ación iM)r la abundancia 
de nubes atmosféricas que lo cubrían. 

Scisni'Oloyía. — El 17, á la 1.30 a. m., se sintió un ligero tem- 
blor oscilatorio; duración 2 s(^gundos; de ESE. á WNW. 

El 18, próximamente á las 11.30 p. m., ligero temblor trepi- 
datorio, siendo su duración 2 segundos. 

21. — Cubierto por nubes atmosféricas. 

22. — Como el día anterior. 
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23. — Desde la mañana se notó emisión de vapor ligero al 
N W. hasta las 9 a. m., hora en que se descubrió ; á las 5.45 se 
despejó un poco el cráter, obser\'ándosele emitir vapor ligero 
en la misma dirección. 

24. — En la mañana hizo tres erupciones: á las 5.5, 6 y 6.35; 
la primera regular, de cantidad 3, al NW. ; y las otras dos fue- 
ron pequeñas, de cantidad 2, tomando ambas la misma direc- 
ción hacia el W. ; á las 9 a. m. se cubrió. 

25. — Fué visible desde el amanecer, notándose emisión de 
vapor algo denso y con dirección confusa hasta las 8 de la ma- 
ñana, hora en que se cubrió. 

26. — A las 5.25 a. m. hizo una erupción mediana, cantidad 
5 y con dirección confusa; siguió una erupción densa sin afec- 
tar dirección alguna hasta las 8.15 a. m. que se cubrió, y así 
permaneció todo el i'esto -del día. 

27. — Fué visible hasta las 7.45 a. m., notándose á intervalos 
emisión de vapor ligero al NW. ; el resto del día estuvo cu- 
bierto. 

Seismología, — El 26, á las 8.42 a. m., se sintió una ligera os- 
cilación de W. á E. ; duración 2 segundos. 

28. — Sólo fué visible en las primeras horas de la mañana, 
notándose salida de vapor en forma de columna, recto y con di- 
rección confusa; á las 9 a. m. se ocultó por nubes atmosféricas; 
á las 10.15 p. m. se notó regular emisión de vapor continuo, que 
formaba una lista orientada de NW. á SE. 

29. — Amaneció emitiendo vapor por emisión continua de 
NW. á SE. ; á las 8.10 hizo una erupción de vapor muy denso, 
recta y sin afectar dirección alguna; al caer la tarde se descu- 
brió con emisión de vapor denso, orientado al NNW. 

30. — A las 5.15 a. m. hizo una erupción grande de vapor es- 
peso, cantidad 8 y dirección confusa; á las 7.15 tomó la forma 
de una cruz muy perfecta, mantenida sobre el cráter y orienta- 
da de S. á N. ; á continuación apareció gran cantidad de nubes 
atmosféricas que lo cubrieron por completo. 
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Septiembre. 

1.° — Cubierto por nul)es atmosféricas. 

2. — Como el día anterior. 

3. — Lo mismo que el anterior. 

4. — Aman(H:*ió con una nubecita en forma de erupción, po- 
sada sobre él y orientada de E. á ^\. ; á las 8 a. m. se cubrió. 

5. — Todo el día cubierto. 

6. — Como el anterior. 

7. — Lo mismo que el anterior. 

8. — Fué visible únicamente de 10.15 a. m. á 0.25 p. m., en 
cuyo tiempo se le vio emitir vapor algo denso y en regular can- 
tidad al W. ; á las 11.50 a. m. se distinguió una erupción me- 
diana de vapor espeso, la que se dirigió con lentitud al NW. 

9. — Desde el amane(*er hasta las 8.45 a. m., hora en que se 
cubrió, emitía vapor ligero al NNW. En la tarde, de 3.5 á 4.5, 
estuvo descubierto, observándose emisión ligera de vapor al 
W. ; á continuación se volvió á cubrir. 

10. — Amaneció emitiendo vapor ligero al NW. hasta las 8.50 
a, m., hora en que se cubrió; de 3 á 8 p. m. estuvo despejado, 
observándose salida de vapor ligero y continuo, que formaba 
una lista prolongada orientada de ESE. á WNW. 

Los días 11, 12, 13 y 17 sólo se pudo observar en las prime- 
ras horas de la mañana, notándose emisión de vapor ligero al 
NW. ; en los días restantes se impidió la observación por la abun- 
dancia de nubes atmosféricas. 

18. — Cubierto todo el día. 

19. — Amaneció emitiendo vapor ligero de SE. á NW. ; á las 
10.50 se cubrió; de las 7 p. m. en adelante descubierto con emi- 
sión ligera al NW. 

20. — Desde el amanecer hasta las 9.32 a. m., hora en que se 
cubrió, emitía vapor ligero y continuo al NW. ; desde las 3 p. 
m. hasta el obscurecer se hizo visible, observándose salida de 
vapor denso al NNW. 

21. — En la mañana se observaron dos erupciones regulares, 
por término medio, de cantidad de 3; á las 6 y 7.20; la primera, 
dirigida al NNW., y la segunda al NW. ; á las 5,15 p. m. hizo 
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otra erupción, de cantidad de 2 y dirección confusa; en los in- 
termedios lo» más se le veía cubierto. 

22. — Fué visible únicamente en las primeras horas de la 
mañana, notándose á cortos intervalos emisión de vapor ligero 
al W. 

23. — Sólo se pudo observar de 10.45 á 11 a. m. emisión lige- 
ra al NNW. 

24. — AI amanecer cubierto; de 6.40 á 8.20 a. m. descubier- 
to, con emisión continua al W. ; el resto del día cubierto. 

25. — Amaneció con emisión continua de vapor al NW. ; á 
las 9.45 a. m. se cubrió. 

26. — Desde el amanecer emitía vapor ligero por emisión con- 
tinua, formando» una lista muy prolongada, orientada de SE. á 
NW. ; á las 5.45 a. m. hizo un deiTame de escorias al SE. ; á las 
9 a. m. se cubrió. 

27. — A las 8.20 a. m. hizo una erupción pequeña de vapor 
espeso y de cantidad de 2; á las 11 a. m. se cubrió; en los in- 
ténsalos emitía vapor ligero al NW. A las 9.50 p. m. derrame 
de escorias encendidas al SW. 

28. — Desde el amanecer hasta las 8 a. m., hora en que se cu- 
brió, se le vio emitir vapor denso por toda la extensión del crá- 
ter, SW. á NE. 

29. — Hasta las 8.40 a. m. se observó salida de vapor denso 
por toda la extensión del cráter orientado al NE. ; á las 6.55 a. 
m. hizo un derrame de es<*(>rias al SE. 

30. — Amaneció emitiendo vapor ligero con dirección confu- 
sa ; á las 7.4 a. m. se cubrió. 



Octubre. 

1.° — Desde el amanecer hasta las 8.10 a. m. se observó con 
emisión ligera de NW. á SE. 

Seismología. — Los día 1.°, 10 y 18 del mes próximo pasado, 
el seismógrafo de bala marcó liuellas: la prmera de 2 milíme- 
tros de hmgitud, la segunda de 6 y la última de 12; las dos pri- 
meras de ese! á WNW. y la última de E. á W. De ninguna fué 
posible anotar la hora. 
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2. — Se observó en las primeras horas de la mañana con emi- 
sión ligera de vapor al E. 

3. — Hasta las 8 a. m., hora en que se cubrió, se le veía emi- 
tir vapor ligero al W. 

4. — Cubierto. 

5. — Como el día anterior. 

6. — En la mañana se notó emisión ligera al NW. ; á las 9.22 
a. m. un derrame de escorias encendidas al SEL 

7. — Como el día anterior, con la diferencia de que el vapor 
se dirigía al S. 

8. — Ai amanecer emitía vaiK)r ligero al E. ; á las 9.30 a. m. 
se cubrió. 

En los días siguient(*s nada se obw^rvó de notable; lo más es- 
tuvo cubierto y á veces no se pudo ver; se le olisen'ó salida de 
vapor en poca cantidad, y lo niíis, dirigido de E. á W. 

Se tiene noticia que el día 11, á las 6 p. m., el volcán hizo 
una erupción grande acompañada de un derrame abundante 
de lava al SE., y que en Tonila hubo lluvia de cenizas. 

16. — Hasta las 8 a. m. estuvo descubierto, observándose 6 
las 7.20 un derrame de esi»orias al SW. 

17. — A las 7.5 a. m. hizo un derrame de escorias al SE. ; á 
las 8 a. m. se cubrió. 

18. — 'Cubierto por uuIk^s atmosféricas. 

19. — Como el día anterior. 

20. — Sólo en la mañana fué visible, y se obsi^n'ó con emi- 
sión ligera de vapor de E. á W. 

21. — Se observó desde el amanecer, hasta las 7.30 próxima- 
mente, con emisión regular que se dirigía de SE. á NW. 

22. — Lo mismo que el anterior. 

iíeismoloijía, — El 19 amaneció marcada una ligera huella 
de temblor de É. á W., o<-urrido probablemente en la madruga- 
da del mismo día. 

El día 20, á las 3.50 a. m., se sintió un ligero temblor osci- 
latorio de E. á W. ; duración 2 segundos. 

23. — Se pudo observar desde el amanecer hasta las 8 a. 
m. ; en ese tiempo, lo más se vio con emisión ligera de vapor 
al WSW. 

24.— Cubierto. 
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25.— En las primeras horas de la mañana se le vio emitir 
vapK>r ligero con dirección confusa. 

26.— Cubierto. 

27. — Como el día anterior. 

28. — Tcdo el día visión clara con emisión frecuente de va- 
por apenas perceptible, de S. á N. 

29. — Lo más del día estuvo en actividad; en la mañana se 
le veía emitir vapor ligero con dirección confusa; en la tarde 
aumentó la emisión, la que íi veces se veía en forma de erupción- 
citas, que se dirigía de W. á E. 

30. — Descubierto hasta las 9 a. m., percibiéndosele muy po- 
co vapor con dirección confusa ; el resto del día cubierto por 
nubes atmosféricas. 

31. — En las primeras horas de la mañana despejado é in- 
activo. 

Noviembre. 

1.° — Descubierto hasta las 10 a.m., en cuyo tiempo se le vio 
emitir vapor ligero de SE. á !NAV. Después cubierto hasta el 
obscurecer. 

2. — Todo el día se vio despejado con frecuentes emisiones 
de vapor, siendo su direción dominante de E. á W. 

3. — Al amanecer emitía vapor ligero con dirección confusa; 
á las 10.5 a. m. hizo un derrame de escorias al SW. ; á las 3.55 
p. m. hizo otro, pero al SE. En los intervalos lo más se le veía 
inactivo. 

4. — Hasta las 9.30, hora en que se cubrió, se notó salida de 
vapor en regular cantidad de SSW. á NNE. 

5. — En las primeras horas de la mañana emitía vapor lige- 
ro con dirección confusa; á las 4.15 p. m. hizo un derrame de 
escorias al SE. En lc« intenalos, con frecuencia se le veía des- 
pejado é inactivo. 

Scismologia. — El día 24 del mes próximo pasado, á las 5 h. 
22 m. y 30 s. de la mañana se sintió un ligero temblor trepida- 
torio; duración 2 segundos. El fenómeno se repitió en las mis- 
mas condiciones, á las 6 próximamente. 
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6, — Por la mañana y á medio día ise observó emisión ligera 
al S. 

7. — Por la mañana emisión dé vapor ligera y continua del 
S. ; en la tarde del SE., y en la noelie cubierto. 

8. — En la mañana emisión ligera del S. ; en la tarde in- 
activo. 

9. — Despejado é inactivo á las 10 a. m. ; un derrame de es- 
corias al SE. 

10. — Por la mañana emisión regular y continua; á veces 
den^a del SE. á NW. ; en la tarde y noche cubierto. 

11. — En la mañana se observó emisión débil y continua del 
S. ; en la tarde cubierto. 

12.— Cubierta 

13. — Emisión ligera hasta las 10 a. m. ; y después cubierto. 

14. — En la mañana emisión ligera del S. hasta las 10, hora 
en que se cubrió, no dejándose ver hasta las 5.32; observándose 
entonces una erupción chica y con derrame NE. de escorias en- 
cendidas. 

15. — Hasta las 8 de la mañana pudo observarse una emi- 
sión continua y vaporosa del S., cubriéndose después hasta las 
•íH p. m., hora en que se despejó, viéndose entonces sobre 
9u cráter una nube pequeña y vajwrosa que después se hizo 
densa. 

16. — En la mañana emisión regular del SE. al N., hasta las 
11; después tenue y confusa. 

17. — Emisión tenue durante todo el día con dirección SE. 
y E. ; frecuente derrame de escorias. 

18. — Emisión regular y continua, observándose dos erup- 
ciones: una á las 10.9 a. m. y otra á las 12.9 del día. 

19. — En la ;mañana emisión regular y continua del SE., 
habiendo dos erupciones regulares: una á las 8.58 y otra á 
las 9.4. En la tarde emisión débil; derrame de escorias á las 
5.58 p. m. 

Üeismología. — Ligero movimiento trepidatorio de W. á SU 
él día 17, á las 5.55 p. m. 

20. — En la mañana débil emisión del S. ; en la tarde emi- 
sión espesa y confusa. 

21. — En la mañana emisión ligera del SE. ; á las 11.23 a. m. 
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se cubrió, no dejAndose ver hasta las 6, con emisión espesa 
delN. 

22. — Emisión regular del SE. hasta las 9 a. m., hora en que 
fué cubierto por nubes atmosféricas. 

23. — Emisión débil hasta las 10 a. m. ; lo restante del día 
cubierto. 

24. — Erupción regular á las 5.12 a. m. ; á las 6.55 se cubrió 
y no se descubrió hasta las 5.34 p. m., hora en que se observó 
emisión ligera y confusa. 

25. — EJmisión ligera y co»nfusa que formaba una larga faja 
de N. á E. ; se cubrió á las 8 a. m. 

26. — Se obsen'ó hasta las 9 a. m. emisión ligera del SE. ; lo 
demAs del día cubierta). 

27. — Emisión regular al SEL ; derrame de escorias á las 6.30 
y á las 9.52 ; desde á las 10 se cubrió. 

28. — Emisáón del S., regular y espesa hasrta las 9.30 a. m., 
hora en que se cubrió. 

29. — Grande emisión del SE., replegada sobre los Iwrdes en 
figura de ciimullis; se cubrió á las 10.12 hasta las 4.42; se dejó 
ver con emisión ligera al NW. 

30. — En las primeras horas emisión ligera; lo restante del 

día cubierto. 

■ 

Diciembre, 

1.° — Al amanecer emisión ligera de SE. á NW., cubriéndose 
y descubriéndose por intermedios durante todo el día y obser- 
vándose la emisión siempre igual. 

2. — Emisión muy débil ; derrame de escorias á las 9.45 a. m. 

3. — Casi inactivo hasta las 11.35 a. m. ; derrame de escorias 
á las 8.50; á medio día emisión regular y en la tarde cubierto 
lo más. 

4. — En la mañana emisión débil ; en la tarde descubierto só- 
lo por intermitencias y emisión regular. 

5. — En la mañana emisión regular, que formó una larga fa- 
ja de W. á E. y permaneció todo el día; en la tarde erupción 
chica, á la 1.30 p. m., que permaneció hasta las 6; derrame de 
escorias á las 5.20 p. m. 
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6. — Larga faja de W. á E. ; emisión espesa todo el día, 

7. — Eaiisión espesa; faja oonio los días anteriorc^s; derrame 
de escorias al SE. á las 6.5(5 a. m. 

8. — Lo más cubierto; iK)r intermitencias pudo olyservarse 
emisión débil. 

9. — En la maííana emisión espesa y confusa; á las 2 p. ra. 
emisión por dos l)ocas, en forma de erupción, una de las cuales 
parece que no kabía estado en actividad. 

10. — Pudo observarse basta las 10 a, m. emisión de SE. á 
NW. ; lo restante del día cubierto. 

11. — Se observó emisión re<»ular des<le las 5 basta las 10.20 
a. m. ; lo restante del día cubierto. 

12. — Emisión regular del W. todo el día. 

13. — Emisión débil del E., prcpagúmbise por los Imrdes; á 
las 9.45 a- m. se distinguía una faja de \V. á E., formada por la 
emisión ; derrame abundante de es(H>rias á las 7.20, y á las 10.17 
derrame por dos flancosi al E. y SE. 

14. — Emisión muy débil de S. á N., que formó dos pequeñas 
fajas: una al EL y otra al W. ; derrame de (^corias á las 9.35 a. 
m. al E. ; erupción á las 8 a. m., clüca y espesa. 

15. — Emisión ligera de W. á E., que formó poco á poco una 
ligera faja en la misma dirección; derrame de escorias á las 9.8 
a,,'m., siendo el segundo más abundante; en la tarde, la emisión 
fué del SE. mayor y más densa. 

16. — Emisión regular al ENE. ; se cubrió á las 9 a, m. y á 
las 0.48 p. m. se descubrió; á las 2.56 erupción grande con di- 
rección al N. 

17. — Emisión regular al NE. ; pequeños derrames de esco^ 
rias; á las 4.30 erupción chica, espesa y globular. 

18. — Al amanecer vapor ligero hasta las 9 a. m. ; en seguida 
se cubrió, permaneciendo así el resto del día. 

19. — Una erupción regular á las 3 p. m. ; emisión de vapor 
denso á las 5 p. m. ; el resto del día cubierto. 

20. — Emisión de vapor ligero desde el amanecer hasta las 12 
del día; á las 5 emisión de vaiK)r denso, hasta las 7 p. m. ; el 
t-esto cubierto. 

21. — Emisión de vapor ligero desde el amanecer hasta las 
9 a. m. ; el resto cubierto. 
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22. — Amaneció cubierto, hasta las 2 p. m. en que se observó 
una erup<-ión regular, y concluyó con vapor denso hasta el ano- 
checer. 

23. — Al amanecer, emisión de vapor ligero que duró hasta 
la 1 p. m. ; emisión de vapor denso. haMxi el ol)scurecer. 

24. — Vapor denso; todo el día emisión; erupción mediana 
á las 4 p. m. 

25. — Emisión regular to<lo el día, generalmente del W. ; á 
las 8.32 a. m. derrame de (teorías al E. 

26. — Emisión semejante á la anterior, hasta las 11.50 a. m. ; 
lo restante del día cubierto. 

27. — Emisión abundante al E. ; se cubrió á mediodía y á po- 
co se despejó, observándose á las 4.57 p. m. una erupción gran- 
de y derrame de escorias ñ las 8 a. m. 

28. — Emisión regular con dirección variable y pequeños de- 
rrames de escorias. 

29. — En la mañana emisión al WNW., formando una faja 
en la misma dirección que desai)areció á las 10 a. m., hora en 
que la emisión se hizo vertical; en la tarde emisión en forma 
de pequeñas erupeiones consecutivas, saliendo con una ligera 
inclinación al E., volviendo sobre sí y formando una larga faja 
al W. 

30. — Elmisión continua de E. á W. ; erupción chica á las 
2.10 y derrames de escorias á las 9.12 y á las 3.43 p. m. 

31. — Emisión vaporosa y débil todo el día, con dirección con- 
fusa. 



A:N^0 de 1898. 

Enero. 

1.** — ^Vapor ligero hasta las 10 a. m. Toda la tarde vapor 
denso. 

2. — Como ayer. 
3. — ^Vapor ligero todo el día. 
4. — Vapor ligero todo el día. 
5. — Vapor ligero todo el día. 
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6. — Vapor ligero todo el día. 

7. — Vapor ligero todo el día. 

8. — A las 6 erupción nie<liana ; vapor denso todo el día. 

9. — Vapor ligero hasta las 12; vapor denso toda la tarde. 

10. — ^Vapor ligero todo el día, 

11. — Vapor ligero todo el día. 

12. — Vapor ligero hasta las 3% p. m. ; erupción pequeña has- 
ta las 5. Toda la tarde vapor ligero. 

13. — ^Vapor ligero todo el día. 

14. — Vapor ligero tcdo el día. 

15. — Emisión tenue de W. á E. la mayor parte del día. 

16. — Emisión regular de W. hasta la 1.30 p. m., en que co- 
menzó á ser del 8W. ; derrame de escorias á las 5.42 p. m. 

17. — Emisión continua del \V., propagándose en forma de 
ráfaga vaporosa y tendida sobre los bordes; derrame de escorias 
á las 8.18 y á las 9.4 a. m. 

18. — Emisión débil del W. y algunos i>equeñoe derrames. 

19. — Emisión regular <lel W. ; derrame de escorias á las 7.25 
y á las 9.32, siendo éste muy abundante, y á las 11.48 a. m. 

20. — Emisión tenue con dirección variable, siendo la domi- 
nante la del SE. 

21. — Emisión del SE., débil é intermitente; derrame de esco- 
rias á las 5.39 p. m. 

22. — Emisión espesa, generalmente del E. ; observándose de 
12.57 á las 3.57 p. m. cinco erupciones: grande la primera y las 
siguientes chicas. 

23. — Emisión regular y constante; derrames de escorias al 
S., á las 9.12 y 10.5 a. m. 

24. — Hasta las 11 pudo oliservarse emisión del W. y peque- 
ños derrames de escorias; lo restante del día cubierto. 

25. — Desde el amanecer hasta las 10 a. m. emisión del W. ; 
lo restante del día confusa ; derrame abundante de escorias á 
las 7.35 a. m. 

26. — En las primeras horas del día emisión del S. ; lo res- 
tante confusa. 

27. — Emisión regular del SE. hasta las 12 del día, hora en 
que se cubrió. 

28. — En la.s primeras horas del día emisión regular, vertical 
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al salir y dirigiéndose á poco al W., formando una larga faja; 
de las 9 a. m. hasta el anochecer estuvo cubierto por nubes at- 
mosféricas. 

29. — Emisión constante y regular del SE. y ligeros derra- 
mes de escorias entre las 8 y 10 a. m. 

30. — (Jeneralmente cubierto; se observó sólo por intermi- 
tencias con emisión confusa. 

31. — Emirsión del SE. á las 8 a. m. ; lo restante del día cu- 
bierto. 

Febrero. 

1.°. — Eimisión regular del SE. hasta las 8 a. m., y vertical 
desde t*sta hora hasta las 11 a. m. en que se cubrió ; observándo- 
se á las 9.57 una erupción media de hermosa forma. 

2. — Emisión del E. hasta las 9.30 a. m. ; lo restante cubierto. 

3. — Semejante al día anterior. 

4. — Erupción chica á las 6.15 a. m. ; obiservándixse después 
emisión regular hasta las 10 a. m., hora en que se cubrió. 

5. — Emisión espesa y vertical hasta las 8.26 a. m., hora en 
que se cubrió. Erupción chica á las 6.15 a. m. 

6. — Emisión abundante, densa y continua del SE., que se- 
arroUó sembré el pico de los volcanes en forma de cúmulus, y 
así permaneció todo el día. Ligero derrame de escorias á las 
9.37 a. m. 

7. — Emisión del E., esjK^sa y constante, hasta las 9 a. m., ho- 
ra en que se cubrió. 

8. — Cubierto. 

9. — Se d<^sc*ubrió á las 7, y pudo observarse emisión regular 
del W. ; lo restante del día cubierto. 

10. — Emisión ligera en distintas direcciones; derrames de es- 
corias á las 8.12 y 11.18 a. m. 

11. — Como el día anterior. 

12. — Emisión regular del S. y del SEl ; derrames de escoria*» 
á las 7.17 a. m. y á las 5.39 p. m. 

13. — Emisión débil del SW. todo el día y ligeros derrame» 
de esc€.rias. 

14. — Erupción chica á las 7.45 a. m. ; se cubrió á las 8.12 
a. m. y no se desjiejó hasta el día 16 á las 5.27 p. m., hora en que 
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se observ^ó con emisión al E. y frecuentes ilerrames de erscorias 
al E. T SE. 

17. — Emisión <lel W., débil; derrames al SE. á las 8.15 y 
11.13 a. m. y á las 8.12 p. m. 

18. — Emisión constante, regular en la mañana y abundante 
en la tarde. 

Habiéndose observado solamente á las 7 de la mañana, 2 y 6 
de la tarde; se ha visto á medio día generalmente cubierto, y en 
la mañana y tarde con emisión rt^ular del W. el día 19 ; del SE. 
los días 20 y 21 ; del SSE. el día 22, y del SE. los días 23, 24 y 
25, en la mañana; observándose este día, en la tarde, vertical y 
espesa, formando una faja. El día 22, á las 6 p. m., erupción 
media. 

26. — Se observó hasta las 10 a. m. e(m emisión vertical y es- 
pesa y frecuentes derrames de escorias; lo restante del día estu- 
vo cubierto. 

27. — Semejante en to<lo al día anterior. 

28. — La emisión fué más débil é intermitente, y se observaron 
3 derrames de escorias, más abundante el último, á las 11.5 a, m. 

Marzo. 

1.° — El cráter por dcmde.hace constantemente erupción ama- 
neción al parecer obstruido, observándose emisión muy débil 
por otra lyoca hasta las 11 a. m., hora en que se cubrió. 

2. — Emisión del W. hasta las 9 a. m., hora en (jue re cubrió. 

3. — Emisión del W. y derames de escorias á las 6, 7,22 y 
3.35 a. m. 

4. — Semejante al anterior, con frecuentes derrames de es- 
corias. 

5. — Se obser\'ó al amanecer con emisión continua y espesa 
del W. hasta las 10 a. m. en que se hizo vertical, y permaneció 
en el mismo sentido lo restante del día, 

6. — Emisión del SW. hasta las 11.52, hora en que se cubrió, 
despiojándose á las 4 p. m. y observándose con emisión vertical 
lo restante del día. Derrames muy abundantes de escorias á las 
7, 7.50 y 8.8 a. m. 

7. — Al amanecer, emisión continua y espesa, vertictxl al sa- 
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lir; arrastrada á poco del WSW. á ENE., forma una faja larga 
en esta dirección, permaneciendo así hasta las 9.30 a. m., ho- 
ra en que comenzaron á observarse emisiones globulares que du- 
raron todo lo restante del día. Derrames muy abundantes de es- 
corias á las 9.50 a. m. 

8. — Al amanecer emisión del SE., espesa y formando una 
faja con dirección al NW. ; á las 8.40, 9.13, 9.23 y 9.26 a. m. se 
observaron emií'iones eruptivas (lue ge continuaron del mismo 
modo hasta fonnar una densa nube de apariencia cumulosa, don- 
de iban á confundin«e las nuevas y constantes emisiones, que 
fueron muy abundantes. 

Las dos primeras erupí*iones estuvieron acompañadas de 
grandes derrames de esc*orias. 

9. — Emisión de vapor lenta y confusa hasta las 10 a. m., ho- 
ra en que se hizo vertical, tomando á poco la forma eruptiva has- 
ta la 1 p. m. en que se hizo semejante á la del amanecer. A las 
10.28 y 10.40 a. m., erupi*iones medianas y derrames de escoria^^. 

10. — Al aumnei^er emisión confusa ; al parecer inactivo bas- 
ta las 11 a. m. en que comenzó á arrojar vaporea tenues, y á las 
3 p. m. se cubrió. 

11. — Emisión lenta del W. todo el día y un peciueflo derra- 
me de escorias á las 9.15 a. m. 

12. — Emisión demasiado débil y confusa hasta las 9.46 a. m. 
en que se observó un derrame de escorias, y al mismo tiempo 
emisión más intensa del SW., permaneciendo del mismo modo 
lo restante del día. 

13. — Emisión ligera del W. hasta las 0.30 p. m. en que se hi- 
zo del SW. 

14. — Emisión ligera del W. hasta la 1.20 p. m., hora en que 
se cubrió, despiojándose á las 3, y á las 4.30 se manifestó en ma- 
yor cantidad, hacieudo una erupción media, cantidad 3, y derra- 
me abundante de t^corias continuadas, con emisión regular lo 
restante del día. 

15. — <^ubierto hasta las 9 a. m. en que pudo obsen^arse con 
emisión del W., regular y en forma eruptiva hasta las 3.34 en 
que se cubrió ¡Kir espacio de minlia hora, y á las 4 los vapores 
levantados hacia el ENE. hacían presumir fuertes derrames por 
aquel rumlx). A las 5.3 erupción chica, cantidad 2. 

Efemér. del V. de Col.— 14 
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16. — Al amanecer se olw-íerTÓ con una li}»era faja <le SE. á 
NW., producida i>or los vapores que arrojó durante la noche, 
continuando lo restante del día con emisión regular y espesa 
que de la 1 á las 3 p. m. t^e hizo del W., tomando á esta hora la 
del SE. con que continuó. Derrames de escorias al SE. á las 5.39, 
8 a. m. y 3 p. m. 

17. — En la mañana, emisión ligera del SEi. ; á medio día con- 
fiiisa y en lo restante del día ca.si inactivo. 

18. — Emisión regular del SE. ; entre 9 y 10 a. m. se observó 
una erupción peciuena de SE. á NW. de vaiK)r espeso ; salida rá- 
pida y cantidad 1; derrame del í]. de escorias á las 2 p. m. 

19. — Al amanecer emisión muy débil y ccmfusa ; al parec(*r 
inactivo hasta las 10.29 a. m. en que hizo un derrame de escorias 
y comenzó á arr< «jar del SE. vapores en mayor cantidad, perma- 
neciendo así lo restante del día. 

20. — Emisión del SE., regular y continua, haciendo de 11 á 
12 a. m. 3 erupciones p<»<iueñas al SE., sobre el lK)rde, arrollán- 
dose sobre i^í, cantidad 3, de salida rápida y con derrames. 

21. — Emisión del SE. sobre el lK)rde, arrollándose sobre sí 
hasta formar pe<iueñas masas de apariencia cumulosa. Derrame 
de escorias encendidas á las 7.40 p. ni. Fuerte quemazón en el 
Nevado. 

22. — Al amanecer se obtservó con emisión vertical y una lar- 
ga faja hacia el NW, hasta las 9 a. m. Lo restante del día la emi- 
sión fué del mismo modo, y á las 4.55 hizo una erupción chica, 
cantidad 1. Derrame de escorias á las 8.45 a. m. al ESE. 

23. — Emisión espesa del SE. í?obre loi^; bordes hasta las 11 
a. m., hora en que entró en mayor actividad, y los vapores arro- ' 
jados formaron una nmsa cumulosa. Derrames á las 9.12 a. m. 
y 5.28 p. m. 

24. — ^t'ubierto hasta las 8.40 a. m., hora en que se deiscubrió, 
observándose con emisión globular y espesa : vertical al ;salir y 
arrastrada á poco al Np]., arrollándose y fonnando grandes ma- 
sas cumulosas. Derrames á hn^ 9.12 a. m. y 5.28 p. m. 

25. — Estuvo cubierto liasta las 8.12 a. m., hora en que pudo 
observarse con emisiones globulares y arrolladas tan intensiis 
que lo cubrieron, formando sobre él y al NW. una grande maí^a 
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de apariencia cumulosa, y no se deisipejó hasta las 5 p. m., ob- 
servándose con emisión siempre abundante y vertical. 

26. — Al amanecer, emisión abundante del S., con tendencia 
á la vertical, permaneciendo así batata las 11 a. m. en que, arro- 
llándose sobre el cráter, lo cubrió. Derrames de escorias á las 
8.24 y á las 9.6 a. m. Al ponerse el sol formaban los vapores una 
larga faja de SE. á NW. 

27. — Estuvo cubierto hasta las 8.30 a. m., hora en que se ob- 
servó con emisión menor que la del día anterior. A las 9.8 hizo 
un pequeño derrame de escorias y á las 10 a. m. la emisión se hi- 
7A> del SW., permaneciendo así todo el día. 

28. — Todo el día se observó despejado y cubierto por inter- 
valos consecutivos, notándose á las 3.24 p. m. una erupción re- 
gular, cantidad 3. 

29. — Generalmente emisión de vapor ligero; á las 11.25 a. m. 
una erup<*ión verti<*al, cantidad 2 ; á las 2.30 p. m. otra, con la 
misma dirección é igual cantidad, y á las 4 una erupción mayor, 
cantidad 3, hacia el NE. 

30. — Emisión globular y continua del SE., y á las 7.15 a. m. 
hubo algunas emisiones continuadas por espacio de 20 ms. al 
NNW., emitiendo después vapor ligero hasta las 5 p. m., hora 
en que hizo una erupción grande hacia el WNW. 

31. — A las 6.45 a. m. hulx) una erupción grande al NNW., 
continuando después con emisión vertical y espesa hasta las 
5.43 p. m. en que se notó una nueva y grande erujyción. 

Abril. 

1.^ — Desde el amanecer hasta las 11 a. m. emisión regular é 
inclinada al N\V., hacia donde formó una larga faja; los vapo- 
res emitidos lo cubrieron después hasta poco antes de las 4 p. m., 
hora en que se obser\^ó una erupción regular hacia el NW. Des- 
de las 6 hasta las 10 a. m. se observaron algunos pequeños de- 
rrames de escorias. 

2. — Emisión inclinada y espesa del SE. ; á las 7 a. m. erup- 
ción al NW., cantidad 3; á las 6.27 y 6.50 derrames abundantes 
al SE. y á las 9.10 a. m. otro menor al S. T.os vapores emitidos 
cubrieron el pico á las 10.15; impidieron la obsen-ación hasta 
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las 6 p. m. en que pudo verse con emisión semejante á la de la 
mañana. 

3. — A las 6.10 a. m. erupción al NB., cantidad 2, y derrame de 
escorias al SE. ; lo i-estante del día se observaron frecuentes emi- 
siones eruptivas, y á las 5.28 p. m. un derrame de escorias al SE., 
abundantísimo. 

4. — Se observó que la fuerza impulsiva cambió de dirección, 
hiendo la emisión del NW. menos intensa y abundante que las 
anteriores, y debilitándose {i^radualmente. 

5. — Emisión del W. regular y al amanecer sobre los bordes. 
Derrames abundant^^ de escorias á lai^ 8.29 a. m. y (i las 5.34 
p. m., seguido éste de otrc« muy pequeños que se continuaron 
hasta el obscurecer. 

6. — Emisi/)n regular del W. f^obre los bordes; á las 2 p. m. de- 
rrame muy abundante de escoriáis al ESE., y á las 5 p. m. una 
erupción vertical de hermosa forma, cantidad 3 y dirección con- 
fusa, seguida de otras que con intervalos de 5 á 10 ms. se suce- 
dieron hasta las 6.42. 

7. — Al amanecer emisión vaporovsa y tenue, vertical hasta las 
8 a. m. en que se hizo del AV., siendo nuls y más abundane y es- 
pi^sa hasta cubrir el pico á las 11 a. m., despejándose hasta las 
4 p. m., hora en que se observó de AA". siempre, pero de vapores 
pardos. Derrames del SE. á las 6.20 y á las 6.56 p. m. 

8. — Emisión de vapores pardos del S. hasta las 8.12 a. m.; 
después, emisión abundante y globular del SE., formando una 
masa cumulosa que lo cid>rió á las lia. m. y no se despejó hasta 
las 4.30 p. m. ; á las 5 se obser\'ó una erupción vertical, cantidad 
2 y derrame de escorias al SE. 

9. — Emisión del SE., regular y continua, A las 8.40 a. m. 
.erupción regular, cantidad 3. A las 8.37 a. m. derrame de esco- 
rias al SE. ; lo restante del día emisión irregular y confusa. 

10. — Al amanecer emisión tenue y vaponisa, que creció gra- 
dualmente hasta las 10 a. m.; á las 4.10 p. m. emisión del SE.; 
á las 5.25 y 5.46 p. m. derrame de escorias al W. 

11. — A las 9.30 p. m. pudo observarse con emisiones globu- 
lares, aunque sin poderse distinguir la dirección de la fuerza im- 
pulsiva; á las 9.38 se obsen-ó una erupción vertical, cantidad 5, 
la que »e unió á los glóbulos. 
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12. — En la mañana emisión regular del SSB. ; á medio día 
cubierto por nul)es atmcísféricas; á las 4 p. m. emisión regular 
y continua. 

13. — Al amanecer, salida constante de vapor en forma de 
erupción, del SSW. ; á medio día, cubierto por nubes que él mis- 
mo arrojaba ; en la tarde se obsen^ó del mismo modo que al ama- 
necer. 

14. — Todo el día cubierto. 

15. — Fué visible únicamente de laí^ 4 á la» 6.30 p .m., obser- 
vándose emisión regular y continua del WSW. á ENE. 

16. — Emisión espesa del SW., continuada en forma de cola, 
que al salir se dirigía al NE., siendo luego arrastrada al E.; á 
medio día cubierto por los vapores arrojados y en la tarde emi- 
sión semejante á la de la mañana. 

17. — Emisión confusa, al parecer del W., hasta las 9 a. m., 
observándose desde esta hora al parecer inactivo hasta las 4.45 
p. m. en que la bruma impidió observarlo. 

18. — IjSl mayor parte del día hizo emisión vaporosa y débil 
del W. y á las 7.53 a, m. un abundante derrame de escorias al S. 

19. — Eímiisión del W. desde el amanecer hasta las 10 a. m., 
hora en que se hizo del S., continuando así lo restante del día. 
Derrame de escorias al SE. á las 5.40 p. m^ 

20. — Desde el amanecer hasta las 8 a. m. se observó con emi- 
sión del SE. ; después la niebla lo cubrió hasta las 3 p. m., hora 
en que se hizo menos densa, y al través de ella pudo verse con 
emisión en el mismo sentido, formando una faja á manera de 
cola al NW. 

21. — Emisión del SE., formando al NW. una ligera cola, que 
al través de la bruma apenas se disinguía. 

22. — Cubierto por la bruma. 

23. — ^Al amanecer cubierto por bruma densa; á distintas ho- 
ras del día se notaban vapores algo densos que se elevaban pro- 
bablemente del cráter. 

24. — Lo mismo que el día anterior. 

25. — Cubierto por bruma densa. 

26. — Desde el amanecer hasta las 9 a. m. próximamente se 
observó con emisión regular y continua, fonnando una larga fa- 
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ja muy condensada del NW. á SE. ; á continuación cubierto por 
bruma denKsa. 

27. — Fué visible úmVamente en las primeras horas de la ma- 
ñana y al caer la tarde, observándose con emisión l¡j?era de NW. 
á SE. 

28. — Cubierto por bruma densa. 

29. — Tx> más del día se veían al través de la bruma nubes cu- 
mulosas posadas vsobre el cráter, siendo probablemente produci- 
das per emisiones volcánicas. 

30.-~Cubierto todo el día. 



1.** — Al amanecer pudo verse al través de la bruma con emi- 
sión regular del SE., que fué confusa desde las 9 a. m. hasta las 
5.42 p. m., hora en que se cubrió completamente. 

2. — Bruma densa impidió observarlo. 

3. — Cubierto hasta las 9.45, hora en que la bruma se hizo 
menos densa y permitió observarlo con emisiones del SE., que 
á las 3.20 p. m. fué en forma de pequeños glóbulos. Se notó á 
las 4 p. m. un derrame de escorias. 

4. — Desde el amanecer hasta las 11 a, m. emisión del W. ; se 
cubrió en iseguida y á las 4.43 p. m. que se despejó se nato con 
una erupción vertical, cantidad 2, que fué arrastrada al E. 

5. — En la mañana emisión del SE. con tendencia á la verti- 
cal, formando una ligera cola al NW. ; se cubrió á las 10.30 a, m., 
pero las masas cumulosas que en la tarde se vieron manifesta- 
ban una emisión almndante. 

6. — Cubierto. 

7. — Cubierto por bruma densa. 

8. — A las 5.58 a. m. erupción pequeña; hasta medio día se 
le vio con emisión regular y vertical. 

9. — A lae 2 p. m. emisión de grandes glóbulo®; erupción re- 
gular á las 4.30 p. m. y emisiones eruptivas desde las 11 a. m. 
hasta las 5 p. m. 

10. — Al amanecer emisión ligera del WNW. ; á medio día cu- 
bierto por emisiones del mismo; á las 4.5 p. m. derrame de esco- 
rias muy abundante al W. 
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11. — Cubierto por bruma densa. 

12. — Lo mismo (jue el día anterior. 

13. — A distintáis horas del día se distinguían algunof-í frac- 
tucúmulus, productos probablemente de emisiones vaporosas. 

14. — Cubierto por bruma densa. 

16. — AI través de la bruma, como de un velo, se notó desde 
las 9 a. m. hasta la 1 p. m. con emimón abundante y espesa del 
SE. ; lo restante cubierto. 

17. — No i^e descubrió en todo el día. 

18. — Al anmnecer se veía al parecer inactivo, confundiéndo- 
mele quizá la emisión con la bruma ; pero desde las 2.40 p. m. se 
notaba i)erfectamente una gruesa columna de vapores emitidos 
con dirección confusa, 

19. — (,'ubierto; pero los vapores arrojado» formaban sobre 
los volcanes grandes marcas de apariencia cumulosa. 

20. — A la-s 8.36 a. m. pudo ol)servarse con emisión regu- 
lar del W. sobre los bordes, permaneciendo visible la mayor par- 
te del día. A las 9.55 a. ul derrame abundante d^ escorias ha- 
cia el E. 

21, 22 y 23.— ^Cubierto. 

24. — Al anmnecer emisión vertical y abundante. A las 6.12 
a. m. erupción regular arrastrada hacia el E., cantidad 3. 

25. — Al amanecer, emiisión ligera del SE. hasta las 9 a. m. ; 
lo restante del día cubierto. 

26. — Sólo en la nmñana pudo ob.^er\^arse con emisión vapo- 
rosa y confusa. 

27. — En la mañana se observó con emisión regular de NW. 
á SE., que fommba una prolongada faja en la misma dirección. 
A las 8.40 a. m. »e cubrió. 

28. — Al amanecer cubierto y á las 6.42 se desi>ejó, viéndose 
con emisión regular é intermitente, formando la cola de NW. á 
SE., que fué debilitándoí-e por grados; se cubrió á las 8.33 a. m. 

29. — Al amanecer, emisión regular en glóbulos y fc^rmando 
una larga cola ondulada al NW. ; de.=ide las 8 a. m. la emisión 
se debilitó, haciéndose confusa y vaporosa. 

30. — Emisión del SE., voiHjrosa y tenue la mayor parte 
del día; derrames confusc^ de escorias á las 9.5, 11.9 a. m. y 
3.22 p. m. 
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31. — La emisión confundida con la bruma no pudo dejarse 
ver distintamente hasta las 10.30 a. m., hora en que se notó eer 
tenue y vertical, continuando del mismo modo todo el día. 



Junio. 



1.° — Emisión del SE., vaporosa y débil liasta las 11.45 en que 
hizo, siguiéndoí'e 2 erupciones chicas, cantidad 2, continuando 
después (H)n emisiones eruptivais muy p<^iuenas y vaporosas has- 
ta á las 3.50 p. m., hora en que pareció (juedar inactivo. 

2. — Emisión tenue y vaporosa del SE', que á las 10.15 a. m. 
se hizo vertical y á las 4.30 p. m. volvió á observarse con el im- 
pulso primero. 

3. — Emisión vertical y vaporosa hasta las 8.15 a. m., hora 
en que hizo una erupción, cantidad 3 y un derrame de ciscorias 
abundante al SW. ; y á las 10 a. m. se cubrió con nubes produ- 
cidas por sus mismas emisiones que continuaron abundantes; 
se despejó á las 4 p. m. con una emisión semejantes á la de la 
mañana. 

4. — En la mañana emirsión del SE., arrollada y espesa ; des- 
de las 9 a. m. se cubrió. 

5. — Únicamente fué visible en la.s primeras horas de la ma- 
ñana con emisión lijj^era del SSE. 

6. — Desde el anmnec<^r emisión vertical y encarecida hasta 
las 9.5 a. m., hora en que se sintió un temblor, observ^lndose al 
mismo tiempo una grande erupción, cantidad 6; lo restante del 
día ee observ-aron frecuentes emisiones eruptivas. 

7. — Emisión vertical y vaporosii; lo más del día cubierto 
pí>r cúmulus muy densos, notándose ser algunos de ellos pro- 
ducidos por grandí^ erupciones. 

8. — Desde el amanecer hasta las 11 a. m. emisión abundante 
y vaporo^ía del W. ; se cubrió á las O h., no desi)ejándose hasta 
ta al caer la tarde; obgen'ándose entoncH?s con emisión ligera 
del W. 

9. — Desde las 5 a. m. emisión ligera del WSW. ; á medio día 
emisión del W., aumentada considerablemente. 

10. — Lo más del día despiojado y en actividad, arrojando va- 
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por: en la niañana del N\V. y á iikhIIo día del WSW., pennane- 
ciendo lo restante del día con emisiones en el inisino sentido, cu- 
briéndose y det^ciibriéndose frecuentemente. 

11. — Emisión i)arda y ennir(»ci<la al aman<*cer, formando 
una lij^era (K>la intermitente del SE. á N W. ; y deisde las 6.40 a. m. 
hasta la« 0.30 p. m. emisión del SE., vaporosa, haciéndose desdé 
e«ta hora vertical y iih'is débil. Derrames de esi^)ria8 á las 9.23 y 
á las 9.45 a. m. 

12. — Bmisién del SE., vaiK>rosa y (atable en la mañana; se- 
mÍ€ubierto y confusa á me<lio día, y en la tarde, del SE., tam- 
bién pealar y apollada. 

13. — Cubierto por bnima densa. 

14. — Cubierto por bruma y por masa® cumulosas, notán- 
dose á medio día, que se desfcubrió un poco, C(m emisión abun- 
dante. 

15. — Descubierto por intermitencias; se observó jj^eneralmen- 
te con emisión abundante del SE. sobre los bordes, en glóbulos 
espesos. 

16.— Cubierto. 

17. — Al amanecer emisión del SE., formando una i)equefía 
cola arrollada y espesii; lo restante del día permaneció la emi- 
sión en el mismo sentido, aumiue menos intensa. 

18. — Hasta las 8 a. m. se obsenó con emisión ligera del W. 

19. — ^Amaneció cKm emisión del SW. muy densa, en forma 
de erupción que salía jmr toda la extensión d<*l cráter; á las 
8 a, m. ya se había cubierto i>or emivsión del mismo; en la tarde 
se despejó, dejándose ver coíi emisión ligera del S. 

20. — A las 5.25 a. m. eruiK-ión regular de color pardo, que 
fué arrastra<la al W. ; siguió con emisión vaporosa que lo cu- 
brió; al caer la tarde se descubrió con emisión ligera del S. 

21, 22, 23 y 24.-^ubierto. 

25, 26 y 27. — Cubierto por nubes atmosféricas que impedían 
á todas Ihoras su obsí^i-vación. 

28. — Se descubrió á las 7.55 a. m. con emisión del SE., arro- 
llada y espesii, observándose* del mismo modo hast^ las 10 a. m., 
hora en que se cubrió, no desix^jándose hasta las 6 p. m. en que 
se notó con emisión siempiv abundante pero confusa.' 

29. — Desíle el amanecer hai«ta las 10.45 a. m. emisión del 

Bfemér. del V. de Col.— 15 
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SW., siguiendo el flanco y formando cola; lo restante del día 
(*ubierto. 

30.— Cubierto. 

Julio. 

1." — Cubierto. 

2, 3 y 4.— Cubierto. 

5. — A las 5.40 a. ni. erupción ref^ular del E. ; á continuación 
emisión regular y címtinuada hasta las 9.30 a. m., hora en que 
se cubrió. 

6. — Cubiert<x 

7. — Emisión regular del SW. casi continuada y á veces con 
forma de eruix*ión, hasíta las 9 a. m. 

8. — En la mañana, a las 6.46, erupción pequeña y espesa 
del SE. ; sh* cubrió á la» 8.40 ; á la** 4 p. m. ya se había descu- 
bierto, observándose á esa hora una eruiK*ión regular, cantidad 
3, dire(*ción vertical y de Iwmita forma. 

9. — Emisión del SE., abundante y ^^in^sa desde el amane- 
cer; á las 7 a. m. erupción regular, cantidad 4, arrasti*ada ha- 
cia el NW. ; permaneció con igual actividad el tiemjK) (|ue pudo 
ol>ser\^apsí* y á las 9.40 se ocultó. 

10. — Desde las primeras horas del día hasta las 8.22 st* ob- 
servó cMm emisión abundante y arrastrada del SE.; á continua- 
ción se (ubrió. 

11. — Amaneció con emisión abundante del SE. en forma 
eruptiva, fonnando una c<da iK^jueña arrollada, y <le (»ste mo- 
do pennamnió hasta las 8.12, hora en (¡ue lo« vaiK>rt»w emitidos 
tomartm al parecer una nueva <lire<*ción que no jmdo detenni- 
narse perfectamente i>or las uuIkis que emiK^zaban a cubrirlo. 

12. — Emisión <lel SE. hasta las 9 a. m., observa nd<>si* á inter- 
valos en glóbulos esi>esos; á c^ta hora (s<* cubrió. 

13. — Cubierto. 

14. — Cubierto. 

15. — (!*ubierto. 

16. — Emiííión regular y continuada del E. hasta las 7.20 a. m. 

17. — Cubierto. 

18. — Amaneció con emisiom^s peijueñas y eniptivas del E., 
cubriéndolos con frecuencia por algunas nul>es atmosféricaííi ; 
de este m<Klo pennaneció hasta las 10 a. m. 
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19. — Cubierto línicamente de ly^ á 4 p. m. ; se cubrió y des- 
cubrió con frecuencia por algunas nul>e« atmosféricas; de eate 
modo i>ermaneció hasta las 10 a. ni. 

20. — Al amanecer cubierto; á las 7 a. m. í%e despejó un poco 
el cráter, obscTvándose con emisión ligera y á veces regular de 
SE. á NW.; á las 8.30 ya .«e veía cubierto. 

21. — DIesde el anianecer hasta las 10 a. m, se observó con 
emisión den^a en fonna de erupción continimda, que formaba 
una prolongada faja de E. á W. ; á las 9 a. m. la emisión decre- 
cía, la faja se c<mfundía con variati nul)e« atmosféricas, cu- 
briéndose á continuación el mismo vok-An. 

22.— Cubierto. 

23. — Pudo observarse desde el amanecer hasta las 10.15 
a. m. con emisión abundante del NE. y en actividad creciente; 
lo restante del día estuvo cubierto. 

24. — jNlayor actividad <iue el día anterior y emisión del E., 
siempre creciente, haMa las 8.50 a. ul, hora en <jue se ocultó 
por nubes atmosféricas. 

25. — Cubierto. 

26. — Al amanecer, emisión del S., abundante y espesa; se 
cubrió á las ($.30 y volvió á despejarse á las 8 p. m. con emi- 
sión del SE., formando una larga cola al N\>\ perfectamente 
visible. 

27. — Al anianec*er emisión vertical, que á las 6.30 se hizo 
eruptiva, permaneciendo con esta forma hasta cubrirse á las 
9.45, cantidad 6. 

28. — Emisión vertical muy abundante, dejando cola arras- 
trada al NW. ; se cubrió á las 9.48. 

29. — Eknisión alnmdante del E. sobre el flanco hasta las 
8.42, hora en que se cubrió. 

30 y 31. — 'Cubierto i>or nuiles atmoíif ericas. 

Agosto. 

1.° — Desde el amanecer hasta las 9 a. m. se obsen'ó emisión 
vaporosa del S. en cantidad cre(*iente; lo restante del día cu- 
bierto. 

2. — Emisión del SE. abundante, hasta las 10.15 a. m. ; lo 
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restante del día cubierto. A las 7.30 y 8.12 ligeros derrames de 
escorias. 

3. — Desde el amanecer hanta las 11.12 a, m. emisión vertical 
en forma eruptiva, cantidad 6, arrat^trada ligeramente al SE., 
donde iba á formar ligeras nul>es de fonna cirrosa. 

4. — Cubierto. 

5. — Emisión ligera del SE. hasta las 10.20 a. m., hora en 
que se cubri/). 

6. — Emisión vaporosa del E. ; se cubrió á las 10.10, no des- 
cubriéndoí^e hasta las 5.38 p. m. en emisión parda y muy abun- 
dante. 

7. — Pudo obsen^arse hasta las 8.10 con emisión del NE., es- 
pesa y arrollada. 

8.— Cubierto. 

9. — Cubierto. 

10. — I)e hiH 8.35 á las 10.15 a. m. emisión abundante del E. 
en forma <le cola. 

11. — (^ubierto. 

12.— Cubierto. 

13._rubierto. 

14. — Cubierto. 

15. — Emisión w^gular, cre<*iente del E., que duró hasta las 
10.12 a. m. El resto del día cubierto. 

1(). — Emisión regular del E. hasta las 10 a. m., hora en que 
s(^ (nibrié. 

17, 18 y 19.— (^ubierto. 

20. — De las 3 á las 4.12 p. m. s(^ le veía ccm emisión regular 
del S\^^ 

21. — Haíita las 8.40 a. m. con erui)ción regular del SE. El 
resto del día cubierto. 

22. — Se le vio hasta las 9.30 a. m. con erupción pequeña 
del E. 

23. — Visible y con erupción pe<iuena del E. al amanecer. 

24. — \'isil)le y con erup<ión iH^íjueña del E. hasta las 
7.24. a. m. 

25. — Cubierto. 

2(!. — Descubierto y con erupción iK^iueña del E. hasta las 
7.10 a. m. 
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27.-^8e vio hasta las 7.30 a. m. con erupción regular del SE. 

28. — Se vi6 hasta las 7.12 a. ni. con erupción pequeña del SE. 

29.— Cubierto. 

30. — Descubierto de las 7.25 á las 9.42 a. m. con erupción 
pequeña del E. 

31.— Cubierto. 

Septiembre. 

1.° — Cubierto. 

2. — Amaneció con erupción regular del SB. A las 4.12 p. in. 
siguió viéndose con einiiM'ión regular del E. hasta en la noche. 

3. — Se vio hasta las 9 a. m. con erupción regular del E. 

4. — Se vio hasta las 7.18 a. m, con erupción pequeña del E. 

5. — Cubierto. 

6. — 'Cubierto. 

7. — Cubierto. 

8.— Cubierto. 

9. — Cubierto. 

10.— Cubierto. 

11. — ^^''iFible, (*on erupción pí^iuefía del SE. entre las 8.38 
y 9.10 a, m. 

12. — Visible, c<n\ erui>ción del E. hasta las 8.10 a. m. 

13. — Visible, con emisión regular dol E. hasta las 8.40 a. m. 

14. — ^^''isible, con erui)ción regular del E. hasta las 6.49 a. m. 

15. — Visible, con eruiH*ión muy peíjueña <lel E. hasta las 
7.28 a. m. 

16.— Cubierto. 

17. — Visible, con erupción regular del E. íliasta las 8.19 a. m. 
A laí4 6.23 a. m. emisrón lateral del S. 

18. — ^^^isible, con erupción regular del E. hasta las 8.20 a. m. 

19.— Cubierto. 

20. — ^^Msible, con erupción peípieña del NW. y c<m emisión 
lateral del SE. hasta las 9.30 a. m. 

21.— Cubierto. 

22. — ^^Msible, con enipción regular del SE-, hasta las 8.9 a. m. 

23.— (^ubierto. . 

24. — Emisión regular del E. hasta las 9.12 a. m. en que fué 
cubierto por nubes atmosféricas. 

25.— Cubierto. 
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26. — Se observó hasta las lia. m. con omisión regular y 
constante del E. ; después estuvo (*ubierto. 

27. — Emisión del N., (¡ue A las 8.20 a. m. se hÍ5io vertical, y 
arrastrada en su parte suj)eri<>r formó una larga faja hacia el 
S. ; á la8 9.30 a. m. erupción vei^ical de hermosa forma, canti- 
dad 6, precetlida de un derrame de (escorias; á las 10.30 ya se 
observó cubierto. 

28. — Hasta las 6.30 juido observarse (M)n emisión regular y 
confusa; lo rest¿intedel día cubierto. 

29.— Cubierto. 

30.— CubiertiK 

Octubre. 

1.° —Cubierto. 

2. — Cubierto. 

3. — Emisión eí^jx^sa del SE^ formamlo cola, <|ue (i las 9.12 se 
confundió con las nulw^ atmosféricas, <iue lo (K-ultanm. 

4. — Cubierto. 

5. — Cubierto. 

6. — Hasta las 8.30 a. m. se obsen^ó con emisión globular, sin 
movimiento aparente, inclinada al ESE. 

7. — Emisión vai)orí\«a del E. hasta las 10 a. m., hora en que 
se cubrió. 

8. — A las 7.10 a. m. eruinión iKHiuena del E. á \V. ; A lars 8.15 
cubierto. 

9. — Emisión ligera é intermitente de E. á W. hasta las 9.45 
a. m., hora en que se cubrió. 

10. — Ha8ta las 7.20 a. m. se le veía con emisión ligera que to- 
nmba <listintas direcciones; ix^ro la dominante era hacia el W. 

11. — Desde las 6 a, m. se obs(»rvó con emisión débil y vaporo- 
sa del EW., permaneciendo de esta manera hasta las 10 a. m. 

12. — Emisión i>equeña y confusa en las primeras horas de 
la mañana. 

13. — Emi'sión débil vertical y vai>oro«ii, sin af(vtar dirección 
alguna. 

14. — Lo más del día, visibh^, con emisión <lel ^]^. : densa en 
las primeras horas de la mañana y ligera á continuación. 

Visible hasta las 10.5 a. m., con emisión continua en ángulo 
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recto, foriuando de E. á W. una faja prolongada hasta tocar el 
horizonte, donde fué A formar copa« cirros^is. 

1(). — DesKle el amanecer se obsem-ó con emisión del SE., en 
pequeños glóbulos; se cubrió á la» 9 a. m. y á laK 5.30 p. m. 
en que se despejó de nuevo, la misión que se notaba era más en- 
rarecida, semejante á la de la mañana. 

17. — Ligera actividad que fué creciendo hasta Inv-or entro 
10 y 12 de la mañana emisiones almndantes y espesas, cantidad o, 
(jue unida® á las nul)es atmosféricas no pt^nnitieron observarlo 
k) restante del día. 

18. — Visible hasta las 9.40 a. m. con emisión densa y conti- 
nua del S. formando cola; lo restante del día cubierto. 

19. — Emisión ligera formando faja de SE. á N\V. hasta las 
9.19 a. UL ; lo restante del día cubierto. 

20. — ^Amaneció con emisión vaporosa del N. aumentando á 
veces en intensidad ; á las 7 a. m. i>e<iueño derrame de escorias 
al SE. 

21. — Desde al amanecer, visible con emisión n^^ihir y conti- 
nua que formaba una faja muy prolongada y orientada del 
NNW. á SSE., permaneció hasta las 9.45 a. m., hora en que 
se cubrió. 

22. — Desde al anmne<-er hasta las 8.30 a. m. se olwnn'vó una 
emisión ligera y continuada del E., la que en curba rentrante 
hacia el NW. formaba una faja muy prolongada ; lo restante del 
día cubierto. 

23. — D(^de al amanecer, emisión ligera y vai)orosa del E. 
hasta á las 9.30 a. m. ; se ol>servaron dos derrames de escorias : 
uno á las 9.10 y el otro á las 9.30 a. m., amlM)s al SE. 

24. — Emisión continua y ligera formando huella di» ESH á 
WNW. : así i>ennaneció hasta (i las 8.45 a. m. hora i n (¡ue se 
cubrió. 

25. — Emisión ligera y continua del ESE. hasta las 12.12 a. m. 
en <iue se veló ix)r nul)es atmosféricas. 

2fi. — Desde al amanecer se veía con emisión ligera fonuando 
una faja muy prolongada de SE. A NW. ; el resto del día emisión 
vaporosa y confusa. 

27. — Todo el día fué visible con emisión ligera, en la mañana 
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y á medio día del SE.: á coiitimiación vajxmwa, ()bs<M'vánd<>se 
f recalentas derrames. 

28. — Lo más del día emitía va|K)r libero del SSE. ; de la mis- 
iim manera t^e veía en la noche <*on la claridad de la luna. 

2í). — Desde al amanetn^r basta á medio día emisión lijjera del 
E. ; á oontimiación cubierto. 

30. — En la mañana si* wía con emisión débil é intermitente 
del ESE. ; lo mismo en la n(K*be con la claridad de la luna. A 
medio día cubierto. 

31. — Emisión algo densa del SE. hasta las 9 a. m. ; A conti- 
nuación ligera hasta las 10.30, hora en que gruesos cúmulus lo 
cubrieron. 

Noviembre. 

1.° — En la mañana emisiones eruptivas del NE. y á medio 
día del ESE. ; lo mismo en la tarde aunque en menor inten- 
sidad. 

2. — Todo el día despejado con emisión recta : en la mañana 
el vapor que se dirigía al NE. Además, se notó en la mañana, 
con fre<'uencia, pequeños derrames de esc'orias al SE. 

3. — Emisión ligera, re<'ta y a*«<vndente «jue tomalw á conti- 
nuación la dirección del SE. ; á me<lio día ya estaba cubierto el 
cróter; jk^ii) se distinguía i>erfectamente la emisión en el mismo 
sentido que en la mañana. 

4. — Despejado hasta nn^dio día con emisión ligera del SE. ; 
con frecuencia se ()l>sei'varon emisiones eniptivas y derrames pe- 
queños de escorias al SE. 

5. — Desi)ejado con emisión ligera <lel E. A las 7 a. m. erup- 
ción pe<]ueña de vapor denso dirigido al W. ; á continuación (cu- 
bierto. 

6 y 7. — (/ubierto. En la no<he dí^i)ejado y derrame <le esco- 
rias encendidas á las 7.45. La extensión del cráter, y orientada 
de SSW. á NNW. 

8. — I)(^de al anmnecer se obsen'ó densa en forma de erup- 
ción iK)r toda la extensión del cráter de S. á N. A las 8.15 a. m. 
se cubrió. En la noche se ol)W*r\'aron dos derrames de <n4<-orias 
encendidas al SE. á las 7.30 y 7.35. 
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9. — Emisión espesa del SW. hasta á las 7.20 a. m., hora en 
que se cubrió. A las 7.10 y 10 p. m. derrames de escorias encen- 
didas al ESE. 

10. — Emisión re<^ular por casi teda la extensión del cráter 
hasta á las 9.45 a. m. ; á esta hora se cubrió. 

11. — En las primera» horas de la mañana fué visible con 
emisión pe<iuena del S. á N. ; á las 9 a. m. j^e veía cubierto por 
nubes atmosféricas. En la noche á las 9.45 pequeños derrames 
de escorias encendidas. 

12. — Hasta las 9.15 a. m. se vio emisión densa del SE., á con- 
tinuación cubierto. A las 10.50 p. m. pequeño derrame de esco- 
rias encendidas al SE. 

13. — Emisión re}j;iilar, tomando aparente la dirección de SE. 
á NW., permaneciendo así hasta las 8.10 a. m., hora en que se 
cubrió. 

14. — Amaneció con emisión densa arrastrada de S. á N. ; á 
las 10.15 a. m. «e cubrió el cráter por nubes atmosféricas. 

15. — Hasta en la mañana se observó intermitencias, emisión 
densa del WSW., á continuación cubierto. 

16. — Emisión débil de W. á E. formand"^ lista alíi^o prolon- 
gada. A las 10 a. m. ya se veía cubierto. 

17. — Desde al amanecer se observó (M)n emisión ligem y con- 
tinuada del SSW. que recurvaba sobre sí misma al E. De 9 á 
10 a. m., hora en que se cubrió por completo, fué "*¡sible con in- 
termitencias. 

18. — Amaneció con emisión ligera y continuada, aumentan- 
do con frecuencia en intensidad. A las 10 a. m. cubierto. 

Los días siguientes hasta el 25 no hubo datos. 

26. — Visible hasta medio día eon emisión ligera del ESE. 

27. — Hasta las 11 a. m. se observa) emisión débil del SE. Al 
caer la tarde «e vovió á ver del mismo modo que en la mañana. 

28. — Todo el día visible, con emisión ligera en la mañana del 
SW. y en lo restante del día vaporoso del W. En la noche, con la 
claridad de la luna, se notaba emisión formando lista algo pro- 
longada del NW. á SE. 

29. — Todo el día y noche visión clara con emisión vaporosa 
del WSW. 

30. — En la mañana ?e observ^ó emisión ligera del SW. A 
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medio día cubierto. En la tarde y noche emisión del S. forman- 
do lista horizontal. A las 8.37 p. m. derrame de ewscorias encen- 
didas al SE. 

Diciembre. 

1°. — l)k*sde el amanecer hasta las 11.36 a. m. visible con 
emisión ligera del SSAV. En la tarde }' noche, em¡i?ión igual á 
la de en la mañana. 

2. — Visible lo más del día con emisión del AV. 

3. — Todo el día fué visible, con emisión densa. En la maiíana 
de WSAV. y á medio día confusa. A las 3 p. m. erupción me- 
diana de salida rápida que st* dirigió al ESE. A las 5 p. m. 
cubierto. 

4. — A las 7.20 p. m. se observó una erupKMÓn regular de sali- 
da lenta y dirigida al NAV. ; en seguida, emisión regular y conti- 
nuada al SW. hasta á la 1 p. m., hora en que s(* cubrió. 

5. — Visible dí^sde al amanwer con emisi()n(\s frecuentes en 
forma úe erupción ; á las 7 a. m. erupción de va^xvr espeso, la (pie 
se dirigió (^)n lentitud al E. A medio día ya se había cubierto. 

6. — En la mañana fué visible con emisión ligera del AVN W., 
desde á medio día cubierto. 

7. — Emisión continua y lo más vaporosa del W. En la maña- 
na y tarde cubierto. 

8. — A la« 5 a. m. se obsen'ó un abundante derrame de esco- 
rias encendidas, que al brotar del cráter produjeron una luz 
viva é intensa; en lo restante del día estuln) CH)n emisiones erup- 
tivas. 

9. — Únicamente fué visible en la nmñana, con emisión re- 
gular y continuada de S. á N. 

10. — Emisión ligera y continuada del SE. A medio día cu- 
bierto. 

11. — Hasta medio día se observó con emisión regular del 
AV. En la tarde se descíubrió un poco, obsecrándose con emisión 
ligera en la misma dirección. 

12. — Amaneción con emisión ligera en la misma dirección. 
A medio día cubierto. 

13. — L<> más del día fué visible con emisión regular en las 
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primeras horas de la mailana, y ligera en lo restante del día. En 
la noche se notaron frecuentes derrames de escorias encendidas. 

14. — Todo el día estuvo descubierto, viéndose con emisión li- 
gera; á veces inapreciable de W. á E. 

15. — Visible como el día anterior; notándose en la mañana 
frecuentes derrames de escorias, siendo notable al observarlo & 
las 8.40 a. m. que fué muy abundante, (i la 1.30 p. m. escorias en- 
cendidas al SE. 

16. — Hoy se observó lo más del día con emií^ión ligera del S. 

17. — Hasta las 11 a. m. visible con emisión regular y conti- 
nuada del SAA^ ; después, cubierto por nubes atmosféricas. 

18. — Diesde á las 5 a. m. con emisión ligera continuada de 
W. á E. A medio día ya se veía cubierto. 

19. — Todo el día visible; pero sólo en la mañana se ol>servó 
en actividad', manifestándose ésta por frecuentes emisiones de 
vapor ligero, que descendía y tomaba la dirección del E. 

20. — Visión clara todo el día, con emisión ligera en la ma- 
ñana del NNW. y en lo notante del día del WNAV. Además, en 
la mañana se notaron frecuentes derrames de escorias al SI2. 

21. — ^\''isible como el día anterior; con emisión vaporosa y 
confusa todo el día, 

22. — Todo el día se veía con emisión vaporosa ; ascendente á 
la salida, y tomando á continua<*ión lentamente la dirección de 
N. á S. 

23. — Todo el día visible con emisión vaporosa, siendo á veceí? 
inapreciable áe W. á E. 

24. — Vai)oroso todo el día. 

25. — Vapor denso de 5 a. m. á 11 a. m. y de 1 á 8 p. tn., cu- 
bierto de 11 á 1 p. m. 

26. — Como aj^er. 

27. — Vapor ligero de 5 á 8 a. m., denso de 2 á 8 p. m., cubierto 
lo demás. 

28.— Cubierto todo el día. 

29. — Vapor denso de 5 á 10 a. m. y de 5 á 7 p. m., cubierto 
lo demás. 

30. — Vapor denso de 5 a. m. á 3 p. ,m., y 5 á fi p. m. íx 6.15 
erupción regular seguida de vapor ligero hasta la noche. 

31. — Vapor ligero de 5 a. m. á 3 p. m. y denso de 3 á 7 p. m. 
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Enero. 

1.'' — Vapor ligero todo el día, dirección SE. y NW. 
2. — Vapor ligero hasta las 4 p. m. y siguió una erupción me- 
diana, terminando el día con emisión de vapor ligero. 

3. — Deede el amanecer emisión de vapor denso hasta las 

9 a. m. en que cubrió, permaneciendo así hasta las 5 p. m. en 
que se hizo visible con emisión de vapor denso hasta el ano- 
checer. 

4. — ^Vapor denso todo el día, diivcción SE. y NE. 

5. — Como el día anterior variando tan sólo la dirección que 
fué SE. 

6. — De la misma manera que los anteriores, dirección NE. 

7. — Igual al anterior, dirección WNW. 

8. — Cubierto hasta las 4 p. m., obstinándose emisión de 
vapor denso hasta el anochíH^er. 

9. — Emisión de vapor denso desde el amanecer hasta las 

10 a. m. en que se cubrió, descubriéndose A las 2 p. m. y ha<*¡én- 
dose visible emisión <le vapor ligero hasta en la noche. 

10. — Emisión de vapor denso todo el día, dirección SE. 

11. — Como el día anterior. 

12. — Vapor ligero todo el día. 

13. — Emisión de vapor ligero d(^le el amanecer hasta las 
10 que se cubrió, haciéndose visible á las 4 p. m. con emisión de 
vapor ligero con dirección NW. y SE. 

14. — Emisión d^ vapor ligero de 8 A 10 a. m. ; el resto del día 
cubierto. 

15. — Desde el amanecer hasta las 9 a. m. emisión de vapor 
ligero y terminando el resto del día con vapor denso. 

16. — Vapor ligero des<le las 5 hasta las 11 a. m., hora en 
que hizo una emisión de vapor denso que duró hasta las 
12.50 p. m., terminando el resto del día con emisión de vapor 
muy denso con dirección S. á N. 

17. — Vapor ligero todo el día con dirección SE. 
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18. — Emisión de vapor ligi^ro de 5 á 9 a. m. á 1 p. ni., de vapor 
denso y de 1 al anochec^^r vapor niny denso. 

19. — Desde el amanecer hasta las 9 a. m., emisión de vapor 
ligero, seguido denna erupción mediana hasta las 11 en que cu- 
brió hasta las 2 p. m. que se hizo visible con emisión de vapor 
denso, que duró hasta las 7 p. m. 

20. — Emisión de vapor ligero de 5 á 7 a. m., hora en que se 
cubrió, permaneciendo así hasta las 2 p. m. que se vio emisión 
de vapor algo denso hasta el anochecer. 

21. — Emisiones de vapor ligero de 5 A 9 a. m. y de 5 n 7 p. m. 

22. — Vajwr ligero todo el día. 

23. — Lo mismo que el anterior. 

24. — Vapoí* ligero de 5 a. m. á 5 p. m. y siguió emisión de va- 
por denso hasta las 7 p. m. 

25. — Erupción pequí^na dlidosa de 5 á 8 p. m. ; el resto del 
día cubierto. 

26. — Emisión de vapor ligero de 4 á 7 p. m., el resto inactivo. 

27. — Vapor ligero todo el día. 

28. — ^Vapor denso todo el día. 

29. — Lo mismo que el anterior. 

30. — De la misma manera que los dos anteriores. 

31. — Amaneció con emisión de vapor ligero que durci hasta 
las lia. m., que siguió vapor denso hasta las 2 p. m., que fué se- 
guido de emisión de vapor algo denso hasta el anochecer. 

Febrero. 

1.** — ^Vapor denso todo el día.. 

2. — Emisión de vapor lo mismo que el anterior. 

3. — Dle la misma manera que los días anteriores. 

4. — Como los anteriores. 

5. — Igual á los días pasados. 

6. — Vapor denso como todos los anteriores. 

7. — Vapor denso de 5 á 11 a. m. ; el resto del día cubierto é 
inactivo. 

8. — Emisión de vapor denso todo el día, tan sólo interrumpi- 
da i)or una erupción mediana á las 2 p. m. 

9. — Vapor denso todo el día. 
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10. — Como el anterior. 

11. — Emisión de vapor denso hasta la 1 p. ra. sejíiiida por 
otra de vapor algo denso hasta el anochecer. 

12. — Vapor ligero de 5 á 11 a. m., denso de 11 á 1, ligero de 
1 á 6 3^ denso dt^ 6 á 7 p. m. 

13. — Toda la mañana emisión de vapor ligero, por la tarde 
toda de vajwr denso. 

14. — ^Vapor ligero todo el día. 

15. — Emisión de vapor ligero de 5 á 10 a. m., el resto del día 
vapor denso. 

16. — Vapor denso todo el día, dirección NW. y SW. 

17. — Desde el amanecer hasta las lia. m., emisión de vapor 
ligero st^guida por una erupción mediana y de 12 á 7 p. m. va- 
por denso. 

18. — Vapor denso hasta las 12, y hasta las 7 algo tlenso. 

19. — Vapor denso dc^le el amane(*er hasta ^as 10 a. m, y 
algo denso hasta las 7 p. m. 

20. — Desde las 5 a. m. emisión de vapor muy ligero que du- 
ró hasta las 11 a. m., hora en que se hizo denso hasta eJ ano- 
checer. 

21. — Al amanecer emisión de vapor denso que duró todo el 
día. 

22. — Amaneció emitiendo vapor muy ligero hasta las 7 a. m., 
á las 8 vapor ligvro que duró hasta por la noche. 

23. — Vapor ligero todo el día, 

24. — Amaneció emitiendo vapor muy ligero hasta las 3 p. m. 
que se hizo denso y duró hasta la noche. 

25. — Amaneció con emisión de vapor muy ligero en las pri- 
meras horas de la mañana, seguida por tres enipciones peque- 
ñas, dos en las horas 7 y 8 y la tercera 9, 10, 11, 12, en seguida 
vapor ligero hasta las 2, en que hubo otra erupción pequeña ; á 
las 4 vapor ligero hasta las 7 p. m. 

26. — Vapor denso todo el día. 

27. — En las primeras horas de la mañana emisión de vapor 
ligero, dos erupciones regulares entre 8 y 9 a. m., lo restante del 
día emisión de vapor denso. 

28. — Vapor denso todo el día, dirección W. en la mañana y 
NAV. en la tarde. 
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Marzo. 

I.** — Vapor áenm de^de el amanecer hasta las 11 a. m. y d<? 
6 á 7 p. m., el resto del día cubierto. 

2. — Desde las primeras horas de la mañana hasta el anoche- 
cer, vapor denso. 

3. — Emisión de vapor uniy lijj^ero desde las 5 a. m. hasta las 
9, y vapor denso hasta las 3 p. m., vapor muy denso de esa hora 
hasta las 7 de la noche. 

4. — Vapor denso tixlo el día. 

5.— En este día hulx) 7 erupciones medianas en las horas 
9 a. m., 2, 3, 4, 5 y 6 p. m., el re^io emisión de vaix)r denso; las 
seis últimas erupciones -se tuvieron por intermitencias. 

6. — Vapor denso hasta la.s 12, por la tarde cubierto. 

7. — Vapor tmlo el día. 

8.^ — Amane(*ió emitiendo vapor muy ligero, emisión que duró 
hasta las 12, en las horas correspondientes; entre 6 y 10 hubo 
por intermitencias cinco erupciones pequeñas; de 12 á 4 p. m. 
vapor ligero, vapor denso de 4 á 7 p. m. 

9. — Vapor denso todo el día, habiendo cinco erupciones me- 
dianas, comprendidas entre la 1 p. m. y 7. 

10. — Vapor ligero hasta la 1 p. m. ; el resto del día cubierto. 

11. — Vapor denso de 5 á 11 a. m. y de 5 á 7 p. m. ; el resto 
del día cubierto. 

12. — Vapor denso todo eli día. 

13. — Emisión de vapor denso desde las 5 a. m. hasta l'a 1 
p. m. ; vapor muy denso de esa hora hasta las 5, en que hubo 
una erupción nuHliana, y á la hora siguiente una grande, segui- 
da de emisión de vajior denf o haí-rta las 7 p. m. 

14. — Vapor denso dcííde las 5 a. m. hasta la 1 p. m., seguido 
de una emisión de vapor algo denso, hasta las 4 ; concluyó hasta 
al anochecer, emitiendo vapor denso. 

15. — Ik^sde el amanecer hasta la 1 p. m. emisión de vapor 
denso; el resto siguió emitiendo vapor algo denso. 

1(5. — Dos eruix-iones medianas en las horas 7 y 11 a. m. ; el 
restó del día emisión de vapor denso, 

17, — Vapor denso todo el día. 
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18. — Como el anterior. 

19. — Ix) misino qne los anteriores. 

20. — De la misma manera que los tn^ anteriores. 

21. — Amaneció emitiendo vapor libero hasta las 12, perma- 
neciendo inactivo una hora, y habiendo seis erupciones regula- 
res entre las 2 y 7 p. m. 

22. — Vapor denso desde el amanecer hasta las 12; perma- 
neció oculto hasta las 2 p. m. y siguió emitiendo vapor denso, 
hasta el anochecer. 

23. — Vapor ligero hasta las 11 a. m. ; el resto del día cubierto. 

24. — Emisión de vapor algo dení^o desde el amanecer hasta 
las 9 a. m. ; ligero hasta la 1 y de 2 p. m. á 7 denso; de 41 íi 2 
cubierto. 

25. — Vapor denso todo el día. 

26. — (^omo el anterior. 

27. — I)i*sde el amanecer hasta las 12 emisión de vapor denso; 
el resto del día cubierto. 

28. — Como el anterior. 

29. — Vapor denso todo el día. 

30. — Desde las 5 hasta law 12 emisión de vapor denso; el 
resto del día cubierto é inactivo. 

31. — Una erupción mediana á las 9 a. m. ; lo restante de la 
mañana vapor denso, y toda la tarde cubierto é inactivo. 



Abnl. 

1.°. — Emisión de vapor ligero de 5 a. m. á 10 ; el resto del día 
vapor denso. 

2. — Vapor denso desde el amanect»r hasta las 12 ; el resto dtíl 
•lía cubierto. 

3. — Amaneció emitiendo vapor algo denso hasta las 12, ho- 
ra en que la emisión se hizo de vapor denso, y duró hasta d 
anochecer. 

4. — Cubierto toilo el día. 

5. — Como el anterior. 

G. — Vapor denso de 5 a 8 ; el i\»sto cubierto. 

7. — Vapor denso de 5 á 9 a. m. ; el resto cubierto. 
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8. — Emisiones de vapor denso de 5 á 8 y de 5 á 7 p. m. ; el 
reííto del día cubierto. 

9. — Vapor denso de 5 á 8 a. m. ; el resto del día cubierto. 

10. — Nada se observó. 

11. — Dos emisiones de vapor denso: una de 5 a. ni. á 12, y 
otra de 5 p. m. á 7 ; el resto cubierto. 

12. — De 5 á 8 a. m. emisión de vapor algo denso, que tornó 
en ligero á las 9, y duró una hora ; de 5 á 7 p. m. vapor denso ; el 
resto del día cubierto. 

13. — Amaneció emitiendo vapor denso hasta las 9, perma- 
nec^iendo inactivo hasta la 1 p. m., emitiendo de nuevo vapor 
denso, que duró haí^ta las 7 p. m. 

14. — I>os emisiones de vapor denso; una de 5 á 7 a. m., y 
otra de 6 á 7 p. m. ; el ix^sto del día inactivo y cubierto. 

15. — Vapor denso tíxlo el día. 

16. — Amaneció emitiendo vapor denso hasta las 8 a. m., hora 
en que hubo una erupción mediana, y de las 9 en adelante, hasta 
el anochecer, vapor denso. 

17. — Vapor denso todo el día. 

18. — Como el anterior. 

19. — De la mismia manera que los anteriores. 

20. — Vapor denso todo el día, tan sólo interrumpida por 
una erupción mediana íi laí-' 10 a. m. 

21. — Vapor denso todo el día. 

22. — Igual a'l anterior. 

23. — Emisión de vapor denso t(xlo el día. 

24. — Emisión de vapor denso tmlo el día, tan sólo interrum- 
pida por una de vapor ligero á las 8 a. m. 

25. — Vapor denso todo el día. 

26.— Cubierto todo el día. 

27. — Vapor denso todo el día. 

28. — Como el anterior. 

29. — Vapor denso en las primeras horas de la mañana, se- 
guido i)or 5 eruiKÍon(« regulares á las horas 7 y 10 a. m., 1, 5 
y 6 p. m. 

30. — Vapor denso de 5 á 10 a. m. ; el resto del día cubierto. 
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Mayo. 



1.° — Emisión (le vapor denso toda la tarde; por la mañana 
cubierto. 

2. — Vapor denso de 10 a. m. a 7 p. m. ; el resto cubierto. 

3. — Vapor denso todo el día. 

4. — Como el día anterior. 

5. — Emisión de vapor denso de 4 p. m. á 7 ; el resto del día 
cubierto. 

6. — Vapor denso todo el día. 

7. — Cubierto todo el día. 

8. — Emisión de vapor denso de 5 p. m. á 7; el resto del dí;^* 
cubierto. 

9. — Vapor denso de 1 á 7 p. m. ; en la mañana cubierto. 
. 10. — Emisión de vapor denso de 5 a. m. á 12; el recto del 
día cubierto é inactivo. 

11. — Cubierto todo el día. 

12. — Cubierto todo él\ día. 

13. — Cubierto todo eí día. 

14. — Cubierto todo el día. 

15. — Cubierto todo di' día. 

16. — Al amane<*er emisión de vapor ligero, que duró hasta 
las 9 a. m., hora en que se cubrió, descubriéndose* á las 4, vién- 
dosele emitir vapor denso hasta el anochecer. 

17. — Vapor denso en las i>rimeras horas de la mañana, per- 
maneciendo cubierto hasta las 6, que se le vio emitir vapor den- 
so durante dos horas. 

18. — Cubierto todo el día. 

19. — Cubierto t<xlo el día. 

20. — (Cubierto todo el día. 

21. — Cubierto tíxlo el día. 

22. — Amam*i-ió emitiendo vapor ligero hasta las 9 a. m., 
habiendo una erupción peciueña á las 7 a. m. ; el resto del día 
cubierto. 

23. — Al amanecer, emisión de vapor ligero (jue duró hasta 
las 9 a. m. 
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24. — Al amanecer emitía vapor ligero, que se hizo denso á la« 
8 a. u\,y y así permaneció el resto del día. 

25. — Emisión de vapor denso de 5 á 7 p. m. ; el resto del día 
cubierto. 

26. — Amaneció emitiendo vapor ligero hasta las 11, hora en 
que se cubrió, p(*rmaneciendo así hasta por las 4 p. m., que se 
descubrió, emitiendo vapor denso, que duró hasta por la noche. 

27. — Como el anterior. 

28.— Cubierto todo el día. 

29. — Vapor denso de 5 a. m. á 11 ; el resto del día cubierto. 

30. — yai>or ligero t<Klo el día. 

31. — Emisión de vapor ligero dt^le el amanecer hasta las 
2 p. m. ; el resto cubierto. 

Junio. 

1.°— Cubierto. 

2. — Emisión cantidad 4, en la mañana; faja SE. 

3. — Cubierto tcxlo el día. 

4. — Cubierto todo el día. 

5. — fhibierto todo el día. 

6. — Cubierto. 

7. — En la mañana cubierto; en la tarde emisión regular, 
cantidad, 3. 

8. — Cubierto. 

9. — Cubierto hasta las 5 p. m., hora en que se observó emi- 
sión regular. 

10. — 'Cubierto todo el día. 

11. — En las horas de visibilidad, que fueron de 8 á 10 a. m., 
y 4 á 6 p. m., emisión r^ul^r. 

12. — Cubierto todo el día. 

13. — Como el anterior. 

14. — A las 6 p. m. erui>ción regular del SE. 

15. — Cubierto. 

16. — Se descubrió á las 5 p. m. con erupción regular NE. 

17. — Cubierto todo el día. 

18.— Cubierto. 

19. — Al amanecer erupción regular del SE.; se cubrió á 
las 8 a. m. 
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20. — Al amanecer y obsourecH^r, emisión regular del SE. 

21. — Cubierto todo el día. 

22. — Como el anterior. 

23. — Emisión regular del NE., cantidad 3. 

24. — Desde las 4 p. m. emisión regular, 4 del NE. 

25. — A las 6 emisión regular, cantidad 3, del NE. 

26.— Cubierto. 

27. — Desde las 5 p. m. emisión pequeña, cantidad 2, del E. 
continua. 

28. — De^de la 1 p. m. emisión regular, cantidad 3; á las 6 
cantidad 4. 

29. — I>esde la» 5 p. m. emisión regular, cantidad 3, reí SE. 

30. — Desde la 1 p. m., t<Kla la tarde, emisión regular, can- 
tidad 4, del SE. 

Julio. 

1.° — Desde el amane(»er hasta las 8 a. m., y de 10 á 3 p. m., 
emisión regular. 

2. — Al amanet^er, inmisión regular, cantidad 4; cubierto des- 
pués. 

3. — Cubierto todo el día, 

4. — Cubierto. 

5. — Cubierto. 

6. — Desde las 5, emisión regular, cantidad 4, del ENE. 

7. — Cubierto todo el día. 

8. — Desde las 4 p. m., en toda la tarde, emisión regular, 
cantidad 3, del E. 

9. — Amaneció emisión regular, cantidad 3, del E. ; se cubrió 
luego. 

10. — Desde las 4 emisión regular, cantidad 4, del NE. 

11. — ^Al am;anecer emisión regular, cantidad 4, del NE. ; se 
cubrió á las 8 a. m. y 1 p. m. ; emisión regular, cantidad 3. 

12. — Cubierto todo el día. 

13.— Cubierto. 

14. — Cubierto. 

15. — Desde las 5 emisión rt^gular vertical, cantidad 2. 

16. — CHibierto todo el día. 

17. — Cubierto. 
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18. — Amaneció emisión regular, oantiilad 3, del SE.; á las 

7 a. m. se hizo i>equefía; se cubrió á las 8 a. m. 

19. — Amane(*ió eniSsión regular, cantidad 3, que se continuó 
hasta las 11, hora en que se cubrió. 

20. — Desde las 5 p. ni. hasta la puesta del sol, emisión regu- 
lar, cantidad 3 ; el resto del día cubierto. 

21. — Por fla noche, á la luz de la luna, se observó emisión 
pequeña, cantidad 2. 

22. — A las 5 p. m. apareció inactivo; á las 6 emisión peque- 
ña, cantidad 2 ; así toda la tarde. 

23. — A las 5 p. ni. se observó emisión regular, cantidad 4, 
del SE. 

24. — Cubierto todo el día. 

25.— Cubierto. 

26. — Entre 5 y 6 p. m., emdsión regular, eantidad 4, del NE. 

27. — Cubierto todo el día. 

28.— Cubierto. 

29. — En la mañana, entre nuln^s, se notó emisión regular del 
AVSW. 

30. — Cubierto todo el día. 

31. — A las 4 p. m. apareció con emisión insignificante del SE. 

Agosto. 

1."^ — Cubierto todo el día. 

2. — Cubierto. 

3. — De las 7 á 8 a. m. emisión reguter, cantidad 3, del SE. 

4. — Cubierto. 

5. — Amaneció con emisión regular del SE. hasta las 8 a, m. 

6. — Cubierto todo el día. 

7. — Cubierto. 

8. — A las 6 apareció con emisión regular del SE. 

9. — Cubierto todo el día. 

10. — ^A las 5 p. m. emisión regular. 

11. — Amaneció abundante emisión del W. ; se cubrió á las 

8 a. m. 

12. — A las 5 p. m. emisión del NE. ; pequeña cantidad 2. 
13. — A las 9 p. m. emisión regular, cantidad 4, del W. 
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14. — A las 5 p. m. emisión regular, cantidad 3, del NE. 

15. — Cubierto. 

16. — Apareció á las 2 p. ni. con eniinión insi{j:nificante hasta 
las 3 p. m., hora en que se cubrió. 

17. — Cubierto. 

18. — A las 4 p. m. emisión regular, cantidad 3, del SE. 

19. — Como ayer. 

20. — A las 4.30 p. m. emisión ligera del SE. 

21.— Cubierto todo el día. 

22.— Cubierto. 

23. — ^Amaneció <*misión pequeña del SE., cantidad 2; el 
resto del día cubierto. 

24. — Al amanecer y obsí'urecer emisión pe<iuefia del SE. ; el 
resto del día cubierto. 

25. — Amanécelo emisión pequeña del SE. 

26. — l>e 2 á 3 de la taixle emisión regu'liar del S.E. ; el resto 
del día cubierto. 

27. — Al aimanecer emisión pequeña del SE., cantidad 3. 

28. — De 7 á 10 de la mañana emisión pequeña ; luego regu- 
lar; en la tarde permaneció cubierto. 

29.— Cubierto to<lo el día. 

30.— C^ibierto. 

31. — Cubierto. 

Septiembre. 

1.^— Cubierto. 

2. — Al amanecer y obscurecer emisión regular. 
3. — Desde el amanecer liasta las 7 a. m. emisión regular. 
4. — En sus horas de visibilidad emisión regular del SE. 
5. — Inactivo en sus horas de visibilidad. 
(). — En toda 3¿i tartle emisión regular del SE. 
7. — Cubierto. 

8. — En la mañana y tarde emisión regular. 
9. — De 6 á 7 p. m. emisión pequeña del SE. 
10. — De 3 p. m. emisión pequeña del S. E. 
11. — Cubierto. 

12. — En la mañana emisión regular SE.; en la tarde pe- 
queña. 
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13. — De Ó á 8 de la mañana y al obscurecer, emisión re- 
cular SE. 

14. — De () á 8 a, m. emisión re{2:iilar; en la noche pequeña. 

15. — De 6 á 7 a. m. emisión regular. 

16. — Por lia mañana hasta las 11 y al obscurecer, erupción 
pequeña del SE. 

17. — En la mañana emisión regular y en la tarde hasta 
en la noche, pequeña SE. 

18. — Hasta las 5 de la mañana cubierto; A et-a hora emisión 
regular del SE. 

19. — En la mañana hasta las 8 a. m. emisión pequeña. 

20.— Cubierto t<Klo el día. 

21.— Cubierto. 

22. — Cubierto hasta las 5 p. m., y á esa hora emisión pe- 
queña. 

23. — En la mañana hasta las 8, y por la tarde, emisión pe- 
queña. 

24. — Entre 7 y 8 emisión pequeña ; á las 5 p. m. regular hasta 
el obscuiH^cer; el resto del día cubierto. 

25. — Desde las 8 a. nv., todo el día, emisión regular del N. 

2().— Emisión ivgular todo el día, y faja del E. 

27. — ^Al amanecer y tenia la mañana emisión pe<iueña; cu- 
bierto lo demíis del día. 

28. — En la mañana hasta las 12 emisión i>equeña del SE. 
hasta las 10 y del. NE. hasta las 12. 

29.^1 >esde el anmnect^r hasta las 12 emisión pequeña, entre 
12 y 4 p. 111. regular, y en la tarde pequeña. 

30. — Desde el amanecer hasta las 9 a. m. emisión pequeña: 
cubierto lo demás. 

31. — Hasta las 4.30 cubierto; de esa hora hasta la noche 
emisión regular del SE. 

Octubre. 

1° — Amaneció cubierto hasta las 4 p. m. y siguió una emi- 
sión de vapoi* denso que duró hasta las 7 p. m. ; dirección SE. 
2. — (.'ubierto todo el día. 

3. — Vapor denso de 5 «^i 7 a. m, el resto del día cubierto. 
4. — Cubierto todo el día. 
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5. — Eiiiisioii (le vapor denso de 5 á 7 a. in. y de 5 á7 p. m. ; el 
resto del día cubierto. 

6. — Como el anterior. 

7. — Cubierto todo el día. 

8.— Cubierto. 

9. — Cubierto. 

10. — Emisión de vapor denso de 5 á 7 ; el resto del día cu- 
bierto. 

11. — Vapor denso de 5 á 12 y de 4 p. m. á 7; el resto cu- 
bierto. 

12. — Vapor ligero de 5 á 10 a. nii. y de 5 á 7 p. m. ; el resto 
cubierto. 

13. — Vapor ligero á las 7 a. m. seguido de una erupción pe- 
queña hasta las 10 ; inibierto hasta las 5, en que hubo una erup- 
ción pequeña ; se cubrió á las 6 p. m. 

14. — Como el día de ayer. 

15. — Una erupción mediana á las 5 p. m. ; el resto cubierto. 

16. — Vapor ligero de 5 á 8 a. m. ; entre 8 y 9 emisión de vapor 
deuíüo; e»T resto del día cubierto. 

17. — Una erupción mediana á las 7 a. m. ; el resto cubierto. 

18. — Erupción mediana á las 6 ; en el resto del día cubierto. 

19. — Emisiones de vapor ligero de 5 á 9 a. m. y de 4 á 6 p. m. ; 
vai)or denso á las 9.30 a. m. hasta las 10 ; el resto cubierto. 

20. — Vapor ligero de 5 á 11 a. m. y de 5 á 7 p. m. ; erupción 
pequeña á las 4 p. m. ; el resto cubierto. 

21. — Emisión de vapor denso de 5 á 9 a. m. y ligero de 1 á 
7 p. lu. ; el resto cubierto. 

22. — Vapor ligero desde el amanecer hasta las 7 que se hizo 
denso hasta las 10, hoi-a en que se cubrió. 

23. — Desde el amanecer hasta las 10 a. m. vapor denso. 

24. — Desde el amanecer hasta las 10 a. m. vapor ligero, cu- 
briéndose á esa hora y descubriéndose á las 5 p. m. con emisión 
de vapor ligero. 

25. — Cubierto todo el día. 

26. — Vai)or ligero á las 5 a. m. ; cubierto el resto del día. 

27. — Chibierto todo el día. 

28. — Vapor ligeix) de 5 á 9 a. m. ; el resto cubierto. 

29.— Cubierto todo el día. 
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30. — ^Al amane(!er vapor ligero hasta las 10 que se hizo den- 
so, durando así el resto deili día. 

31. — Vapor ligero de 9 a. m. á 7 p. ui. ; el resto cubierto. 



Noviembre. 

1.** — Emisión de vapor denso de 5 A í) a. ni. ; el resto del día 
cubierto. 

2. — Vapor ligero de 5 á 9 a. ni. ; el reí^to cubierto. 

3. — Vapor ligero de 3 á 7 p. ni.; el resto cubierto. 

4. — Cubierto todo el día. 

5. — Vapor ligero á las 8 a. m. ; el i'esto cubierto. 

6. — Emisión de vapor ligero á la« 5 ; el resto del día cubierto. 

7. — Vapor denso todo élt día. 

8. — Cubierto todo el día. 

9. — Vapor denso del amanecer á las 10 a. niu ; el resto cu- 
bierto. 

10. — Emisión de vapor ligero de o á 12 a. m. y de 5 á 7 p. m. ; 
el resto del día cubierto. 

11. — Erupción mediana A laí? (> a. m., seguida de vapor ligero 
hasta las 9 en que hubo una erupción j)equena, seguida de vapor 
denso que duró todo el día. 

12. — Emisión de vapor ligero d e5 A 9 a. m. y de 5 á 7 p. m. ; el 
resto del día cubierto. 

13. — Vapor ligero de 3 A 7 p. m. ; el resto cubierto. 

14. — Vapor denso desde el anochecer hasta tl!a« 12 y cubierto 
hasta las (J ; á las 7 vapor denso. 

15. — Vapor denso todo el día. 

16. — Emisión de vaiK>r ligero <lesde el amanecer hasta las 11 
y de las 3 p. m. á las 7; el r(\sto cubierto. 

17. — Vapor denso de>de el amanei*er hasta las 10 a. m. ; el 
resto cubierto. 

18. — Cubierto todo el día. 

19. — Cubierto todo el día. 

20. — Vai)or lU^iiso dt» 4 A 7 p. m. ; el resto cubierto. 

21. — Desde el amaiMH-(»r hasta 'las 10 a. m. emisión de vapor 
ligero, cubierto hasta las 3 y vaiK)r denso hasta el obscurecer. 

22. — Vapor ligero de 9 a. m. A 7 p. m. ; el i^sto cubierto. 
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23. — Vapor lijíero todo el día. 

24. — Como el día de ayer. 

25. — Va|)or lig^ero de 4 á 6 ; enipción peíiiiena á las fi y vapor 
li<i^ero hasta el obscurecer. 

26. — Vapor ligero de 5 á 8 y de 4 a 7 p. iii. ; cubierto el resto. 

27. — Vapor fligero de 5 á (J a. ui. ; el re^to cubierto. 

28.^Anmneci6 emitiendo vapor ligero hasta las 7 a. m. en 
(pie hubo una erupción nunliana; siguió emitiendo vapor ligero 
entre 10 a. m. y 2 p. m. ; hubo cuatro erupciones pequeñas; segui- 
da una ivgular; luego emisión de yniH)v denso hasta las 5 p. m. 
en que hubo una erupción regular y una hora dt^pués una i^egu- 
lar hasta la noche. 

29. — Erupciones regulares: 4 á las horas (>, 7 y 10 a. m. y 12 
m ; seguida wuisión de vapor <l(mso hasta las 7 p. m. 

30. — Vapor ligero tíwlo el día hasta las (> p. m. que se hizo 
denso. 

Diciembre. 

1.° — I)es<le las 6 a. m. hasta las 3 p. m. emisión densa de va- 
l)or, seguida por una eru[M*ión mwliana hasta las (í p. m.; otra 
erupción mediana á las 7 p. m. 

2. — Anuinei'ió emitiendo vapor denso hasta las 3 p. m., hora 
en que se cuhrió, descubriéndose dos horas después, y siguió 
emitiendo vaiK)r denso hasta el obscurecer. 

3. — Al amanecer, hasta las lia. m., emisión de vaix)r ligero 
de 11 á 3 p. m. muy ligei^o, y de 3 í\ 7 denso. 

4. — A las 5 a. m. erución de vapor hasta las 8 a. m., hora en 
(pie hizo una erupción nKHliana; vapor ligero hasta las 10 a. m. 
que se cubrió, haciéndose visible á las (5 p. m., con emisión de 
vapor denso ha«ta el obscurei*er. 

5. — Emisión de vapor desde el amanecer hasta las 10 ; cubier- 
to hasta las 5 p. m., y vapor denso hasta las 7 p. m. 

6. — Vapor ligero todo el día. 

7. — Cubierto todo el día. 

8. — Cubiei'to. 

9. — Cubierto. 

10. — Al amanecer emisión de vapor denso hasta las 9; cu- 
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bierto hasta las 10, que hizo una erupción rej^ular, y cubriéndo- 
se en s^niMa el resto del día. 

11. — Emisión de vapor denso desde el amanecer hasta las 
3 p. m. ; cubierto el resto del día. 

12. — Vapor ligero desde el amanecer hasta las 3 p. m. que se 
hizo denso hasta el obscurecer; obs(»rváix)nse 4 erupciones: 3 
regulares y una grande A las horas 8 y 11 a. ul, y 12 m. 

13. — Vapor denso de 5 á 10 a. m. que se observó una erup- 
ción mediana, y seguidas otras 4 en las horas 11 a. nu, 1, 2, y 3, 
p. m. hasta el obscurecer. 

14. — Vapor denso todo el día, interrumi)ido por una erup- 
ción mediana á las 7 a. m. 

15. — Desde el amanecer emisión de vaiK)r denso; hasta las 8 
erupción meíliana; á las 10 otra mediana; vai)or denso de 2 
á 7 p. m. 

16. — Vapor denso de 5 a 7 a. m. ; muy <lenso de 7 A 10 ; cubier- 
to de 10 a. UL á (> j). m. ; vai>or denso de O a 7 p. ul 

17. — Vapor denso de 5 á O a. m. ; el r(*sto cubieHo. 

18. — Al amanecer, hasta las 7, vapor ligei^o; de 7 á 10 erup- 
ción mediana; el resto cubierto. 

19. — Erup<*ión mediana á las O p, m. ; cubiei'to lo restante 
del día. 

20. — Emisión de vapor denso de 5 á 10 a. m, ; y de 10 á 5 cu- 
bierto; de 5 á 7 vapor denso. 

21. — Vapor denso todo el día. 

22. — Cubierto hasta las 4 p. m\ ; vapor denso hasta las 7. 

23.— C^ubierto todo el día. 

24. — Cubierto hasta las O p. m. ; vapor denso de O a 7 p. m. 

25. — Vapor denso á das horas siguientc^s : de 5 A 7 a. lu. ; do 
10 a. m. A 3 p, m.; de 5 A 6 y de 7 al obscur(M;er; cubierto las 
lloras reptantes. 

26. — Como ayer. 

27. — Al amanecer erupción i^egubir; vapor (k*nso de 6 A 7; 
erupción mediana A las 7; lo ix^stantc* del día vapor denso. 

28. — Vapor ligero todo el día. 

29. — Como ayer. 

30. — Al amanecer emitía vapor denso; A las 6 hizo una erup- 
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ción r(»giilar, seífuida de otra; á las 8 vapor denso hasta la 1 
p. m. ; eubiei'to hasta las 7; vapor denso hasta el obscurecer. 
31. — Vapor ligero de 5 a. ni. á 1 p. m. ; el rest-o cubierto. 



ANO DE 1900. 

Enero. 

1."* — Aniamx*ió emitiendo vapor denso que duró hasta las 10 
a. ni., permaneciendo cubierto hasta las 4 p. m. que s<* dejó ver 
una erupción mediana; á las 5 vajyor <lenso; erupción regular á 
las 6 y vapor denso al obscurecer. 

2. — IK^sde el amanecer vapor denso hasta las 9 a. m., y de 6 á 
7 p. m. ; el resto cubierto. 

3. — Vai)or denso <le 5 á 7 p. m., interrumpido entre estas dos 
horas por una erujKáón nuMliana; el ivsto del día cubierto. 

4. — Emisi<mes de vaiK)r denso de 5 á 9 a. m. y d(^ 4 A 7 p. m. ; 
(*1 r(í«t<) cubiei-to i>or nubes atmosféricas. 

5. — Emisiones de vapor ligero <le (5 a. m. a 1. p. m. y 5 p. m. 
Hasta el obscuwci^r ; el resto cubierto. 

(). — Vapor denso á niinlio día ; el resto cubierto. 

7. — Vapor denso todo el día. 

8. — Vapor denso de 5 á 12 a. m. ; el resto cubiei'to. 

9. — Nada s(* obsersY) ¡wr estar cubi(*rto. 

10. — Como el día anterior. 

11. — Vapor ligero de 5 á 10 a. m. y de 5 a 7; erupción regu- 
lar al obscurecer; el resto cubierto. 

12. — Vapor denso de 2 p. in. íi 7; <*1 ivsto cubierto. 

13. — C(mio el día de ayer. 

14. — Vapor <len«o todo el día; interrumpido i>or una erup- 
ción mediana á las 5 p. m. 

15. — Vapor denso de 5 á 10 a. m.; el resto del día cubierto. 

16. — Cuatro emisiones de vapor denso á laí^ horas siguien- 
tes : de 5 á 7 a. in. ; de 10 a. m. á 1 p. m. ; de 3 á 5 y de 6 á 7 p. ra. ; 
el resto cubierto. 

17. — Como el día de ayer. 
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18. — ^Vai>or deuí^o do 5 a. m. & R p. m. ; Hignió una onipeión 
mediana y concluyó la observación del día con emisión de vapor 
denso. 

19. — Amaneció emitiendo vapor denso hasta las 7.30 a. m. ; 
siguieron ti-es erupciones pequeñas durante una hora, siguiendo 
la emisión de vapor denso hasta lias 10 a. m. ; el resto cubierto. 

20. — Emisiones de vapor denso de 5 á 7 a. m. y de 1 p. m. 
hasta el obscurecer ; el resto cubierto. 

21. — Emisiones de vapor ligero de 5 á 9 a. m., á las 11, á las 
2 p. m., de 4 á 5.30 y hasta el obscurecer vapor denso; el resto 
cubierto. 

22. — Vapor denso al amanecer; erupciones medianas 3: una 
á las 7, otra á las 8, y la tercera A las 12; tres pequeíías entrí* 
las 8 y las 11 ; el resto cubiei*to. 

23. — Vapor denso de 5 á 7 p. m. ; el resto cubierto é inactivo. 

24. — VajM)r denso todo el día. 

25. — Emisión de vai>or muy denso í\ la.s 12 del día; el vento 
vapor denso. 

26. — Vajmr denso de 5 á 11 a. m. y de 4 a 7 p. ul ; el n^sto 
(nibierto. 

27. — Vapor ligero todo el día y 3 erupciones regulares á las 
horas 6 y 8 a. m. y 6. p. m. 

28. — Vapor denso todo el día ; dos erupciones regúlanos A las 
horas 8 a. m. y 6 p. m. 

29. — Vapor denso todo el día. 

30. — Una erupción regular a las 3 p. m. ; (4 resto del día va- 
por denso. 

31. — Vai>or denso todo el día. 



Febrero. 

1.° — Al amanecer vapor denso hasta las 9 a. m. en que hubo 
una erup<*ión regular; vaiK)r denso hasta las 10; erupción re- 
gu'liar A esa hora ; á las 3 una erupción ivgular y una mediana 
y el resto del día vapor denso. 

2. — Una erupción mediana A las 8 a. m. y el resto del día 
emisión de vapor denso. 
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3. — Una enipeión rogiilar A las 3 p. m.; ol rosto del día 
vai)or denso. 

4. — Vapor den«o todo el día. 

5. — Erupciones medianas 2: una á las 10 a. m. ; otra á la 
1 p. m. ; el resto del día emisión de A^apor denso. 

6. — Al amanecer emisión de vapor muv ligero qne duró 
hasta las 8 a. m., hora en que hubo una erupción regular; el 
resto del día emisión de vapor denso. 

7. — Cubierto todo el día. 

8. — Viapor denso de 4 á 7 p. ni. ; el resto del día cubierto. 

9. — Al amanecer emitía vai>or denso que se hizx) muy denso 
á las 6 ; y el resto d(4 día como en las dos primeras horas de la 
mañana. 

10. — Nada s<* observó porque permaneció todo el día cu- 
bierto. 

11. — Cubiei-to como el anterior. 

12. — Emisión de vajKxr ligero de 10 a. m. A 4 p. m. ; el resto 
del día cubierto por nub(^ atmosféricas. 

13. — Amaneció emitiendo vaix)r denso; A las 7 erupción me 
diana; de 8 a. m. A 2 p. m. vapor muy denso, hora en que hubo 
una erupción reguliar, y el i-esto vapor denso. 

14. — Vapor ligero des<le las 5 a. m. hasta las 2 p. m. ; el resto 
del día vapor denso. 

lo. — Como el día de ayer. 

16. — l>e la misma manera que los anteriores. 

17. — Amanécelo cubierto, haciéndose visible A las 7 a. ni.; de 
esta hora A las 9 hubo 4 erupciones; tii^ i>equenas y la i)rimera 
de éstas mediana ; vapor denso de 9 A 10 a. m. y de i*sia hora al 
obscurecer, emisión meiliana. 

18. — Toda la mañana emisión de vapor ligeix>; A las 12 una 
erupción me<liana ; siguió vapor lig(^ro hasta las 5 p. m., hora en 
que empezó A hacer eruixáones p<H]ueuas en número de 3 y du- 
rante una hora; en la hora siguiente erupción uKHliana, y hasta 
el obscurecer vapor denso. 

19. — Vapor denso de 2 p. m. hasta el obscuiXH-er. 

20. — (_\)mo el día de ayer. 

21. — Una erupción regular y una iKHjueña entre 3 y 4 p. m. ; 
el resto del día vapor denso. 
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22. — f 'oiiio el día de ayer. 

23.— (^ibierto todo el día. 

24. — Vapor denso todo el día. 

25. — Gomo el día anterior. 

26. — Vapor denso hasta las 4 p. ni. ; el resto cubierto. 

27. — reabierto todo el día. 

28. — Vapor ligero todo el día. 



Marzo. 

T.° — rnbleHo A las 5; erupciones in^gn'líires á las 6 y á las t*^ 
a. ni. ; el resto vapor den^o. 

2. — Cubierto A las 5; á las 6 erui>ci6n mediana hasta las 8; 
el resto cubierto. 

3. — Vapor denso de 5 á 12 ; el resto cubierto. 

4. — Cubierto todo el día ; 

5. — ^A^apor lip^ero de 5 á 9 a. in. ; el roito (*ubiei-to. 

6. — Como el día anterior. 

7. — Vapor ligero de 10 a. m. hasta el obscurecer; el re^to cu- 
bierto. 

8. — Amaneció emitiendo vapor ligero, emisión que duró hasta 
Uis 12, en que hul>o una erupción mediana y una regular, y siguió 
vapor ligero hasi:a clt obs<*ureí^er. 

9.— Cubierto todo el día. 

10. — Como el día anterior. 

11. — Oubiei-to. 

12.— Cubierto. 

13._rubierto. 

14. — Vapor denso de 4 A 7 p. m. ; el resto cubierto. 

15. — Dos erupciimes regularles entre 8 y 9 a. m.; el resto del 
día vaiK)r ligero. 

16. — I)(*s<le el amanec<^r hastii las 5 p. m. ; erupción regular 
A las O y vaiK)r denKO hasta el obscuivcer. 

1 7. — Viipor ligero todo el día. 

18. — Anmneció emitiendo vaiK)r dentH) que duró hasta la 1 
p. m., en que hubo una erupción ivgular; s(» siguió emitiendo 
vapor Ligero hasta las 5 p. m. que se hizo denso. 
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19. — Hubo dos enipcionos indianas: una á las 9 a. iii. y otra 
á las 5 p. m. ; el i-t^sto dt-l día vapor ligero. 

20. — Vapor ligero todo el día. 

21. — Una enipción regular á las 9 a. ni,; el reí^to del día 
vapor ligero. 

22. — Cubierto todo el día. 

23.— Cubierto. 

24. — Cubierto. 

25. — Como los anteriores. 

26. — Cubierto en la mañana ; por la tarde vapor denso. 

27. — Vapor denso todo el día. 

28. — Como el día anterior. 

29. — Una erupción regullar á las 4 p. m. ; el resto del día vapor 
denso. 

30. — Anianeció emitiendo vapor denso, que duró hasta las 
6 p. m. que se hizo muy denso; hubo una erupción mediana A 
las 12 p. m. 

31. — Vapor denso todo el día ; una erupción regular á las 
6 p. m. 



Abril. 



1.** — Cubierto d<*sde el amanec(»r hasta las 4 \). m. que se hizo 
visible (H)n una eruiK*ión regular; siguió va])or denso hasta el 
obscui-ecer ; hubo, además, otra erupción regular á las 6 p. m. 

2. — Vapor denso t<xlo el día. 

3. — Cubierto todo el día. 

4. — Hubo tres erupci<m(^ i'egular(*s á las ü y 11 a. m. y 3 
j). m. ; el resto del día vapor denso. 

5. — Vapor denso todo el día. 

0. — Cinco erupciones medianas á las 4, 5, (5 y 7 respectiva- 
mente; el resto del día cubierto. 

7. — Auunieció cubierto hasta las 0; y entre esta hora y 7 hu- 
bo tiH'íS erupciones uiiH^lianas; cubrióse <»n s(*guida, y á las 12 que 
se descubrió se obscnvó emisión de vapor diMiso hasta las 6, hora 
en {\\\i' hubo 2 erupciones r^'gulares, y concluyó c<m emisión de 
vai)or denso. 

8. — Se observó una erupción grande á las 7 a. m. ; dos regu- 
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lares á las 6 y 11 a. ni. ; una mediana á las 6 p. ni. ; el i-esto del 
día permaneció cubierto. 

9. — Amaneció emitiendo vapor dení^o en las primeras horas 
de la mañana, que se hizo muy denso á las 7 y permaneció todo 
el día; á *las 10 a. m. hulx) 2 erupciones minlianas. 

10. — Amaneció cubierto y a las 6 se descubrió, observándose 
vapor denso que duró to<lo el día; hubo una erupción pequeña 
á las 7 a. m. y una mediana de 6 á 7 p. m. 

11. — Cubierto las dos primeras horas de la mañana ; se des- 
cubrió á las 7, dejando ver dos erupciones me<lianas; sij^uió va- 
por ligero hasta las 2 p. m. que se hizo denso hasta las 4 p. m., 
que hubo una erupción regular y vapor ligero hasta (*1 anoche- 
cer; hubo, además, otra regular á las 11 a. m. 

12. — Vapor denso todo el día. 

13. — Vapor denso todo eli día. 

14. — Como el anterior. 

15. — Vapor denso de 6 al obscurecer; el resto del día cu- 
bierto. 

16. — Hubo heis erupciom^ niMianas en las horas siguientes : 
6, 9, 11 a. m.; 2, 5 y 7 p. m. ; los intervalos estuvieron cubiertos. 

17. — Como el anterior. 

18. — Del níi.smo modo de los anteriores. 

19. — Vapor ligero todo el día. 

20. — ^Vapor ligero. 

21. — 'Como los anteriores. 

22. — Vapor ligero. 

23. — No se observó. 

24. — No se observó. 

25. — No se observó. 

2(5. — En la mañana vai>or ligc*ró; en la tanle vapor denso. 

27. — Como ayer. 

28. — Como el anterior. 

29. — Vapor ligeix) de 5 a. m. á 4 p. m. ; denso de 4 á 7; erup- 
ción regular á las 6 p. m. 

30. — Vapor ligero todo el día. 
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Majo. 



1/' - \if\f*9r lí^<-ro linio H <lía : ;í la> O ¡i. ni. •'rii|><*¡óii uit-tli:!!!:! : 
éWrt'i'í'UfU \\S\\\ 

*Z.—'\H]ttfr lí;r<'ro Unht <-l <lía. 

3, — í'oino H ílía <!<- ay<'r. 

I, — ^'iilMí'i'to tíiílo í'l día. 

¿I, — i'n\A*'r\éK 

<#, - -^'oiiio lífH HtiU-riori'H, 

7. — AiiiaiH'í'íó «'iiiJtitf'iKlo vajNir Iííííto; cinísiúu que duró 
liaiífa líjM s a, iii., en íjiu* IiijIhi una eniix-íóu uK'tliaua; vajKir H- 
í^í'fo liarla lax l:i, culiierto |*or la tarde. 

M, -riihíerto tildo el día. 

íl, -Ainanei'ió deJ2nidos4' ver una eru|M'íón uie^liana que dun'« 
liarla l;jK H a, ni, ; el i-ento eubiei-to. 

10, — rulderío íímIo el día. 

n.~4*ulMerto. 

12, — <*onio loH anterion-H. 

Vi, — iUihmUt. 

H. — IIuIm) una erupeióu unnliaua á las 8 a. ni.; el n*sto del 
día eijlderto, 

lo, — í'iibiei'to, 

ÜK — Anian<*eí6 emitiendo vapor lij^ero <[ue duró hasta las 
H a, ni. en qm* hubo una erupción grande; vajior ligero de 9 a. ni. 
a 7 p. ni,; hubo, aileniiis, tres erupeiones regulares á las horas 
sigu ¡entes: 10 a. ni. una y dos a las 3 p. m. 

17, — Cubierto. 

IH. — Vapor denso í(k1o el día. 

19. — Vapor lig(*ro dertle el amanecer hasta las 8 a. m.; eu 
bíerto <le 8 a. m. a o ]>. m, ; vap<n* ligero de 5 á 7 p. m. 

2i). — Amaneció emitieinlo vajxir ligero hasta las 8 a. m. hora 
(*n (|iie hubo (hw (»rupcioues reguhires; siguió emitiendo vapor 
hasta las li p .m. y hubo otra eru])cióu nwHÜana; vapor ligero de 
4 A r>, erupciones iiuMlianas á las (>, y vaimr ligero hasta el obs- 
cur(»cer. 

21. — Al amanec<*r vapor ligero; eruinión regular entre 5 y 
(} a. m. ; vapor lig<M'o de ().3() á 7.30 a. m. ; erupción regular á esta 
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hora ; siguió erupción regular á las 8 ; vapor ligero hasta las 9, en 
que hubo otra erujK^ón regular entre 9 y 10; vapor ligero á las 
10; erupeión regular de 10 á 11; vapor ligero á las 12; erupción 
regular de 1 A 3 p. ni. ; vapor ligero á las 2 p. m. erupción media- 
na; el resto <iel/ día permancH-ió cubierto. 

22. — Amaneció cubiei*to hasta las 7; se des'cubrió observAn- 
dose una erupción mediana á las 7 y otra, también mediana, á 
las 8 ; el resto cubierto. 

23.— Cubierto todo el día. 

24. — Cubierto al amanecer ; sí^ des<*ubrió A las 7 y se observó 
una erupción nu^liana y otra también mediana A las 8 a. m. ; el 
resto permaneció cubierto. 

25. — Emitió va]K)r ligero decide el amanecH^r hasfta el obscure- 
cer. 

26. — Cubierto todo el día. 

27. — Amanix-ió cubierto; se descubrió A las 6, hora en que 
hubo una erupción regular; eli res'to del día permaneció cubier- 
to por nubes atmosféricas. 

28. — Amaneció emitiendo vapor denso hasta las 8 a. m., hora 
en que se cubrió, permaneciendo de esta manera todo el día hasta 
el obscurecer. 

29. — Amaneció emitiendo vapor ligero hasta las 7, hora en 
que hubo una erupción regular; hubo, ademAs, otra á las 8 y otra 
A las 9 a. m., siguiendo emisión de vapor ligero hasta el obscu- 
recer. 

30. — Depile el amanecer emitía vapor ligero hajsta las 7, hora 
en que hubo una erupción regular; A las 8 hul>o otras 2, también 
i^eguliares; de ahí vapor ligero siguió emitiendo durante todo el 
día. 

31. — Hubo una erupción me<liana A las 8 a, m. ; el ivsto del 
día cubierto. 

Junio. 

1.*" — A las r> a. m. erupción regular; lo demtis velado. 

2. — A las O y 8.30 eruix-iones regulares; se cubrió y A las 5 
p. m. apareció con (^rujxMón ctmstante regular del SE. 

3. — Cubierto hasta las 5 j). m. en que se observó emisión re- 
gular del NE. 
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4. — Entre el amanecer y 10, en horas varias, erupciones re- 
gulaivs; á las 8 p. ni. la niAs liennoí?a erupción del ano, grande, 
espesa, cumnlosa ; se levantó vertical en una atmósfera de sin 
igual transparencia. 

5. — Cubierto. 

6. — Cubierto. 

7. — Cubierto. 

8. — A las 6.30 a. m. grande erupción ; lo restante cubierto. 

9. — Cubierto. 

10.— Cubierto. 

11. — Amaneció emisión pequeña; d las 7 erupción mediana; 
aún no concluía, cuamlo apareció otra del mismo aspecto, arras- 
tradas ambas del WNE., de aspecto regular. 

12.— Cubierto. 

13. — Cubi(»rto lumta las 6 p. m. en que se vio una emisión 
regular del SE. ; á las 8 p. m. w^ vio fuego en el cráter. 

14. — Cubierto. 

15. — A las () erupción mediana, w^guida de varias pequeíías, 
á cortos intervalos; cubierto á la« 9. 

16. — A laK 8 a. m. erup<*ión regular, espesa; luego erupciones 
pequeñas á cortos intervalos. 

17. — A las 7.45 a. m. erupción meiliana; se cubrió k las 9 
a. m. y en la tarde apareció con insignificante emisión. 

18.— Cubierto. 

19. — En las horas de visibilidad inactivo. 

20. — Amaneció inactivo; se <*ubrió á las 9 a. m. y reapareció 
A las 5 p. m. con emisión constant^í del NE. 

21. — Deslíe el amanecer hasta las 7 a. m. y desile las 6 p. m. 
emisión SE. 

22. — Hasta las 8 a. m. insignificante emisión ; á las 6.38 p. m. 
regular. 

23. — Emisión regular al amane(*er ; á las 8 a. m. y en la tarde 
erupción mediana. 

24. — Cubierto todo el día. 

25.— Cubierto. 

26.— Cubierto. 

27. — Cubierto. 

28. — Emisión regular hasta las 7 a. m. en que se cubrió. 
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29. — ^A las 5 a. m. emisión regular; cubierto en el día. 
30. — A las G p. m. «e descubrió con emisión regular SE. 



Julio. 

1.** — De 6 á 7 a. m. y de 6 á 7 p. m. emisión regular SE. 

2. — Cubierto. 

3. — Cubierto. 

4. — Emisión regular constante desde las 7 a. m. todo el 
día. 

5. — Cubierto todo el día. 

6. — 'Cubierto. 

7. — Cubierto. 

8. — Cubierto. 

9. — Cubierto- 

10.— Cubierto. 

11. — De 6 á 7 a. m. se descubrió y á las 5.30 erupción regular. 

12. — Hasta las 8 a. m. emisión regular constante del SE. 

13. — Erupción grande, casi máxima ; á las 6 a. m. cubierto ; 
á las 8 a. m. y á las 6.17 p. m. regular, ambas NE. 

14. — Cubierto todo el día. 

15. — Cubierto. 

16.— Cubierto. 

17. — Cubierto. 

18. — Hasta las 8 a. m. emisión regular dell SE. 

19. — Cubierto todo el día. 

20.— Cubierto. 

21.— 'Cubierto. 

22. — En la tarde emisión ligera del SE. 

23. — En la tarde emisión regular. 

24. — Cubierto todo el día. 

25. — ^A las 6.30 erupción mediana; se cubrió á las 8 a. m. ; 
h las 4 p. m. apareció con erupción regular. 

26. — ^A las 5 p. m. erupción grande; cubierto *lio demás. 

27. — A las 12 grande erupción ; á las 3, 6 y 7 erupciones me- 
dianas. 

28. — ^A las 7 a. m. erupción mediana; cubierto hasta las 6 
p. m. que se vio emisión regular. 
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29. — Cubierto hasta las 2 p. in. ; toda la tarde emisión reg:u- 
lar del SE. 

30. — (Hibierto hasta las 5 p. ui'. en que hizo erupción media- 
na ; lo demás emisión regular. 

31._Cui)ierto. 

Agosto. 

1." — A las 5 p. m. emisión ivgular hasta la noche. 

2. — Cubierto todo el día. 

3.— Cubierto. 

4. — A las 8 a. m. magnífica erupción grande; cubierto luego. 

5. — A las 8 y 8.30. a. m. erupciones regulares. 

6. — Emisión vaporosa toda la taixie. 

7. — A las 9.15 a. m. erupción regular; de 5 A 6 emisión pe- 
queña. 

8. — Emisión insignificante del SE. desde las 3 p. m. 

9. — Emisión jx^iueña al amamn'er; {\ las 8 a. m. se cubrió; á 
las 3, 5.30 y 7.30 p. m. erupciones mtxlianas. 

10. — Emisión espesa y continua liasta las 7 a. m. en que se 
cubrió. 

11. — Emisión constante; en la tarde á las 8.30 p. m. erupción 
regular. 

12. — Emisión ligera en sus horas de visibilidad. 

13. — Vapor denso en la tard(*; A las 5.30 erupción regular. 

14. — Emisión densa durante el día. 

15. — Hasta las 7 inacti\x); en esa hora erupción i)equeña. 

K). — Cubierto. 

17. — Cubierto hasta las 5.30 p. m. ; luego emisión pequeña es- 
pesa. 

18. — A las 5.30 y 6 a. m., á las 3, 4 y 5.30 p. m., erupciones 
regulares; en los intervalos emisión vaporosa. 

19. — A la« 5.30 a. m. erupción grande; á las 7 a. m. otra del 
mismo asTKH'to; en el día emisión de \Tipore8; en la noche fuego 
en el cráter. 

20. — A las 5 p. m. emisión vaporosa ; á las 5.45 erupción re- 
gular. 

21. — l)(n4<le las 4 p. m. que se descubrió emisión pequeña. 

22. — Hasta las 8 a. m. emisión vaporosa ; luego se cubrió. 
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23. — Amaneció emisión vaporosa ; á las 6.40 erupción pinine- 
íía; continuó lue<»:o la misma emisión. 

24. — Inactivo hasta las 7 a. m. ; á esa hora erupción mediana ; 
íK* cubrió luefí^o. 

25. — Cubierto totlo el día. 

26.— Cubierto. 

27. — Cubierto. 

28. — A las 5.40 a. m. erupción nunliana ; á las 6.30 se cubrió. 

29. — Vapor denso por la mañana; á las 2 p. ni. erupción me- 
diana. 

30. — Cubierto todo el día. 

31. — Cubierto. 

Septiembre. 

1.** — De 5 á 6 p. m, estuvo descubierto y se observó con emi- 
sión pequeña. 

2. — En las primems hora« de la mañana emisión vaí)orosa. 

3. — Entr<* 5 y 5.15 hora de visibilidad vapor li«i;^nH). 

4. — Cubierto. 

5. — Erupción peijueña al amanecer; a lias 7 dos erupciou(»s 
regúlanos; se cubrió, y por la noche inactivo. 

6. — A las 7.15 a. m. y 5 p. m. erupciones reculares; emisión 
\"ai>orosa en el día. 

7. — A las 5.30 a. ul erupción rej^ular; cimtinuó vapor denso 
hasta las 6.15 en que se* cubrió. 

8. — Cubierto en el día; á las 6 p. m. erupción rejj^ular. 

9. — Cubierto en el día; al obscurecer emisión densa. 

10. — Hasta 4.15 cubierto; á esa hora erupción regular, se- 
guida de emisión insignificante. 

11. — I>e 5 íi 10 a, n\. y 4 á 5 p. m. insignificante vapor. 

12. — Todo el día cubierto; á kis 7 erupción regular. 

13.— (Mibierto. 

14. — De 7 a 9 a. m. y 5 á 6.30 p. m. emiísión continua de va- 
pores espf^soíí. 

15. — A las 4.30 j). m. erupci(m(^ i)e(iueñas intermitentes. 

16. — A las 6.15 a. ul erupción regular; inactivo en la tarde 
hasta las 5.15 que hizo erupción peijueña. 
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17. — A las 7.15 a. m. erupción regular; se cubrió y á las 4.15 
p. m. otra eioipción regular seguida de emisión densa. 

18. — Amaneció inactivo de 6 á 6.15 a. m. ; emisión de vapor 
denso; se cubrió y á las 4.30 fué visible con constante emisión 
densa, 

19. — Amaneció inactivo á las 6.45 a. m. ; erupción ix^jular; 
se cubrió. 

20.— Cubierto todo el día. 

21.— Cubierto. 

22. — Se de^'ubrió á las 4.30 con emisión vaporosa ; á las 6. 
p. m. erupción regu'llar. 

23. — Se descubrió á las 4.30 con emisión vaporosa; á las 
6 y 9 p. m. erupciones regulares. 

24. — Hasta las 6.45 a. m. inactivo ; á las 6.48 erupción me- 
diana, seguida de otras píxiueñ'as ; á las 7.30 a. m. se cubrió. 

25. — Cubierto todo él día, 

26. — De 6 á 7 a. m. inactivo y de 5 á 6 p. m. vapor ligero; 
lo demás cubierto. 

27. — Hasta las 11 a. m. vapor insignificante; de 11 á 3.30 
p. m. cubierto; en lo restante de la tarde vapor ligero. 

28. — Hasta las 9 a. m. emisión de vapor insignificante; cu- 
bierto hasta las 4 p. m. ; á las 4.30 erupción regular; y á las 
4.45 pequeña. 

29. — A las 6 erupción regular ; de 6.15 á 7 a. m. vapor denso; 
se cubrió á las 7.20 a. m. 

30. — ^Amanwió inac^tivo; á las 6.40 dos erupciones regulares; 
continuó inactivo y á las 7.20 a. m. se cubrió. 

Octubre. 

1.** — ^Amaneció cubierto y así continuó todo el día. 

2. — Vapor denso de 6 á 8 a. m. ; cubierto lo demás. 

3. — Entre 8 y 9 a. m. dos erup<iones regulares; á las 6.50 
p. m. pequeña, seguida de vapor. 

4. — Vapor ligero todo el día, á las 8.30 a. m. erupción regular. 

5. — Vapor ligero y denso en todo el día ; á las 8.30, 12.3 y 
4.15 p. m. erupciom^ regulares. 

6, — Vapor ligero de 5 á 9 a. m. ; cubierto lo demás. 
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7. — Vapor denso de 6.20 á 7.30 a. ni. v ligcM-o de 4 ¿i 8 p. in. ; 
enbierto lo demás. 

8. — Vapor lij?ero de 5 A 8 a. nh y de 6 á 7 p. ni. 
9. — Vapor 1 i filero de 5 á 8 a. ni. 
10. — Como ayer. 

11. — Vapor denso de (5.30 íi S a. m. 
12.— Cubierto. 
13.— Cubierto. 

14. — Vapor ligeiN> al obseiii*t*eer. 
15. — Cubieilo. 
16.— Cubierto. 

17. — Vapor ligero de 5 á 10 a. m. y de 4.30 hasta la noche. 
18. — Vapor ligero todo el día; á las 5.20 a. m. y 6.40 p. m. 
erupciones grandes. . 

19. — Vapor ligero de 6.30 á 7.40 a. m. y denso al obscurecer; 
á las 5.50 p. m. erupción mediana. 
20.— Cubierto todo el día. 
21. — A lias 11.40 a. m. erux)ción nudiana. 
22. — A las 11.30 a. m. y 2.40 p. m. erupciones medianas; á 
continuación vapor ligero hast-a la noche. 

23. — A las 10 a. m. vapor ligero hasta la noi-he ; á las 2.46 y 
3.30 erupciones nunlianas; 5.10 p. m. regular. 

24. — ^A las 6.15 y 9.20 erui)ci(mes nunliamis; 5.20 p. iii. i-^gu- 
lar; vapor denso de 10 a. m. á 2.30 p. m. 

25. — Vapor lig<M-o al amanec<M-; s(* cubrió luego. 
26. — A las 6.40 a. m. eruiK-ión m(*diana; cubierto en el día. 
27. — Tan h(úo se observó vajior d(*nso de 3.40 A 5 p. m. 
28. — A las 8.15 a. m. erui)ción nunliana; el resto inactivo. 
29. — VajMir ligero de 2 p. m. hasta la noche. 
30. — Chorno ayer. 

31. — Vapor ligero todo el día; A las 8.10 p. m. erupción nu^ 
diana. 

Noviembre. 

I.*" — Cubierto é inactivo todo el día. 
2. — A las 2.35 p. m. <»ruiH-ión niediana. 

3. — Vapor dcMiso iU^h' al amaii(*c<»r hasta las 8 a. m. en que 
hizo erupción meiliana. 

Efomér. del V. do Col. -20 
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4. — A las 5.80 a .m. emixióii p-aiKle. 

5. — A las 5.30 eruiK-ióu iv<¿:iilar; h* sij-iiió vaiH)r libero 
hasta las 2 p. iii. <*n que so <*ul)ri6. 

fi. — De 5 {{ () a. ni. vapor denso; A las (> a. in. eruiHión rojm- 
lar; le sij2:nió vapor li|L¡:er<) y se cubrió. 

7. — A las () y (í.50 a. ui. eriiiK-ion<\s n*<i:iílares. 

S.— (^ul)ierto. 

í). — Cubierto. 

10. — De 2 á 3.30 p. iii. vajKn- denso; lo r<*stante cubierto. 

11. — A las 6.50 p. ni. eruiK-ión n^^ular. 

12. — Vapor denso de 3.40 á 4.50 p. ni. ; lij^ero A continuación 
liasita la noche. 

13. — Estado eru])tivo en as|KHto p(H|ueno de (i A 8 a. ni.; va- 
por \\¡:^i^vo de 3.40 hasta la noche. 

14. — A las ().30 erup<*ión jKHiuena ; (>.40 reji:uiar; ^^por libero 
de 4 p. ni. hanta la noche. 

15. — A las 6.30 a. ni. eruiK'ión re<j:ular. 

16. — A las 4.50, 5.50 y 9.30 a. ni. y ().30 ]). ni. erupc¡on(»8 i-e- 
jí^ulares. 

17. — A las íJ.lO a. m. y 5.30 p. ni. irrupciones medianas. 

18. — A las 8.40 a. ni. eruix-ión ^ran<le; entre 5 y 6 p. ni. dos 
iiKHlianas. 

19. — A las 5.30, 5.40, 6.20 y 7.40 a. ni. eru]wione sinedianas. 

20. — A las 9.20 a. ni. erupción ^randís 5.36 y 6.15 p. ni. me- 
dianas. 

21. — A las 6.40 eruiK-ión grande; 10.25 a. ni., 1.40 y 4.10 p. m. 
medianas. 

22. — A las 6.15 a. ni. y 6.15 ]>. ni. erupciimes nuMliana». 

23. — A las 5.20 a. m. y 5.20 p. ni. erupciones nunlianas. 

24. — Vapor lif^ero dt» (5.30 A 7 a. ni. y de 3.30 hasta las 6 p. m. ; 
A las 10.20 y 11.40 a. m. eruiH'iones reí^^ulari^s. 

25. — A las 5.30, 8.50 y 10.40 a. ni. erupci(m(*s nunlianas. 

26. — A l'as 7.15 y 8.30 a. ni. eruiK-iones nuMÜanas; entre 
5 y 7 p. m. cinco (»rupcioiies pequeñas. 

27. — Cubierto. 

28.— (^ubierto. 

29. — A las 9.30 a. ni. (M*u]>ción iiH^diana. 

30. — A las 8.10 a. ni. y (>.30 p. ni. erupciones ivgular(»s. 
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Diciembre. 

Doíde el día 1.° hasta el 9 estuvo cubierto. 

10. — A las 6.15 a. in. erupción mediana. 

11. — A las 9.30 a. m. y 6.40 p. ni. erupciones nie<lianas; í\ las 
6.15 regular. 

12. — A las 9.15 a. m. erupción iv*»ular. 

13. — A las 6.20 y 8.50 a. ni. erupciones niinlianas. 

14. — A las 6.20 a. ni., 5.30 y 5.40 p. ni. erupcioni^ regulares; 
otra regular en lia noche. 

15. — A las 7.20, 11.20, 11.35 a. ni., 1.15 y 4.20 p. ni. erupciones 
regulares. 

16. — A la»s 7.40, 8.40 y 11.30 a. ni. y 4.20 p. m. erupciones me- 
dianas. 

17. — A las 8.30 a. m. y 5.15 p. m. eru])ciones nu^lianas. 

18. — Cubierto; entre 7 y 8 a. m. se oy<^ron ruidos subterrá- 
neos y llovió ceniza. 

19. — A las 11.30 a. m. erupción regular. 

20. — A las 7.30 y 8.20 a. m. eru])ci()nes medianas. 

21. — A las 8.15 y 8.30 erup(*iones regúlanos. 

22.— A las 6.10, 6.30, 6.40 y 9.30 a, m. y 6.30 p. m., erupcio- 
nes regulares; 11.30 y 2.20 p. m. grandes. 

23. — VaiK>r ligero todo el <lía ; hizo, además, á las 7.30 y 8.40 
a. m., erupciones regulares, y á la 1.25 y 4.20 p. m. me<lianas. 

24. — A las 8.15 a. m. y 2.10 p. m. erui>ciones grandes. 

25. — A las 6.30 y 5.30 p. m., erupciones peíiuenais; á las 7.40 
grande y á las 7.30 p. m. iiunliana ; se vio fuego en el crát/cr. 

26. — Cubierto é inactivo en t,o<lo el día. 

27. — A las 6.30 y 8.15 a, m. eruinioneís gi'andes; á las 2.30 
p. m. erupciones regúlanos; á medio <lía y 3 á 4 p. m. lluvia (lo 
ceniza. 

28. — A las 8.30, 8.40 a. m. y 5.30 p. m. eru])cion(^ regulare-^; 
á esa hora lluvia de ccMiiza. 

29.— Cubierto. 

30. — Cubierto. 

31. — A las 4.20 p. m. erupción grande; en la noche mediana. 
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ANO DE 1901. 



Enero. 

1.° — Tna<»tivo to<lo el día. 

2. — A medio día erupción í?rand(S entre 5 y 7 p. ni. 7 erup- 
ciones refjiilares. 

3. — Vapor li<»ero desde las 7 a. ni., IíhIo el día, hasta el obs- 
cn rever. 

4. — VaiKir li<¡;en) dí^de el ainanecíT hasta las 9 a. ni.; á las 
S.20 erupción iKHineíía; cubierto. 

5. — Hru[M*i()n(»s reculan»*; A h\< S.2() a. ni. y 4.40 p. in. ; el res- 
to cubierto. 

(5. — VaiK>r <lenso de (5 á S a. ni. y Ií^^íto de 5 á 7 p. m. ; á las 
S.15 erujHión nudiana; A las (> re<i:ular. 

7. — A latí 5.10 y 9.45 a. ni. erupciones iiHNliauas; 9.15 regu- 
lar; cubierto é inactivo lo deniAs. 

8. — A las 8.40 a. ni., 5.15 y 7.45 ]>. ni. erupciones nuMlianas. 

9. — A la>5 4.15 y 7.10 p. ni. erupciones nunlianas. 

10.— A las 10.:{0 a. ni., 4.20, 5.:U) y (5.30 p. ni. erupciones re- 
«íularc^s. 

11. — A las 7.20 a. ni. y 3.15 j). ni. erui)cion(*s inwlianas. 

12. — ('ubierto. 

13. — A bus 8.10 a. ni., 2.50, 3.10, 4.45 j). ni. erui)cioiu^ media- 
na-s; vap(^r denw) d(*sde las 4 p. ni. hasta la iKK*he. 

14. — A las 0.15 y 11.40 a, ni. erupciom^ niediana8. 

15. — Entre 7 y 9 a. ni. O erupciones niedianaei. 

10. — A las 7.40 a. ni. erupción mediana ; el r(^tx> cubierto. 

17. — A las 7.45 a. m. erupción nunliana ; a las 5.40 p. m. erup- 
ción «grande. 

18. — A las 7.30 y 9.40 a. m. erupción regular; á las 6.15 erup- 
ción mediana. 

19. — A las 7.20, 11.40 a. m. y 3.30 p. m. eiiipción mediana; 
A las 0.15 erupción grande. 

20. — A las 0.40 a. m., 5.15 y 6.15 p. m. enipciones medianas; 
entre 9.30 y 12.20 p. m. 7 erupciones pcíiueñas. 
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21. — A las 11.15 a. m. y 4.15 p. m. enipeioiM*» pec]ueñas; á 
las 9.15 a. m. t 2.35 p. m. erupciones j^raudes. 

22. — A las 5.45 y ($.15 p. m. enipciom^ reblares; á las 7.30, 
10.15 a. m. y 5.30 p. in. erupciones «írandes. 

23. — A las 6.15 a. ni. y 5.30 p. ni. erui>ciones re«i:iilares; á las 
5.20, 8.30 y 8.40 a. m. erupciones grandes. 

24. — A las 6.20 y 9.15 a. ni. erupciones medianas. 

25. — A las 6.15 a. m., 3.15 y 7.10 p. in. erupciones media- 
nas. 

26. — A las 8.45, 9.15 a. ni. y 2.15 ]). m. erupcion<»8 medianas. 

27.— A las 7.20 a. m., 12.15, 2.10, 4.30, 6.30 y 7.30 p. in. erup- 
ciones grandes. 

28.— A las 7.10, 10.30 a. m., 2.40, 4.30 y 7.15 p. m. erupciones 
medanas. 

29. — A las 9.40 a. m. erui^Mones iiHHlianas. 

30. — A las 8.10 a. ni. y 2.10 p. m. (qiipciones medianas. 

31. — A las 10.15 a. m., 3.10 p. m. erui>ci(>nw medianas; A las 
6.15 eru])ci6n «!:rande. 

Febrtro. 

l.o_;^ ]j^j^ S 10, 9.20, 11.5, 12 a. m., 1.10, 2.30 y noche erup- 
ciones rt^fculares. 

2. — A las 6.10 a. m. eruiM-ión re^^ular; í\ las 7.10, 7.20, 9.40, 
10.10, 5.10 y 6.10 p. m. erupciones urande.-á. 

3. — A las 6.40 a. m. y 4.35 p. m. erupcioui^s medianas. 

4. — A las 6.10 a. m., 2.40 y 7.20 eru]MÍn(^ medianas; en la 
noche 3 erupciones regulares. 

5. — A las 6.7, 9.20 a. m. y 4.15 p. m. erupciones regulares. 

6. — A las 8.15 a. m. y 5.10 j). m. eruixlones regulares; de 3 á 
4.30 p. m. vapor ligero; íi las 10.30 a. m. lluvia de ceniza. 

7. — A las 6.10 a. m. y 5.50 p. m. erupci(mes ])C(iueñas; á las 
7.15, 2.10 y 4.15 p. m. erupciones regulares. 

8. — A las 6.30, 9.10 a. m. y 4.35 p. m. c^rupciií-ní^ regulares. 

9. — A las 9.10, 10.30 a. m. y 4.25 p. m. erupciones regulares. 

10. — A la8 9.40, 11.20, 11.40 a. m. y 5.30 p. m. erup<iones me- 
dianas. 

11. — A h\.< 7.30 a. m. eruix-ión regular; cubii^o en el día. 

12. — A las 6.10 a. m. erupción nuMliana; cubierto luego. 
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13. — A las 8.40 a. m. erupción ine<liana; á las 9.20 erupción 
grande ; cubierto. 

14. — 'Cubierto tíxlo el día. 

15.— A hu; 8.40, 10.40, 11.15 a. m., 1.80, 4.10, 5.15 y 7.20 p. ni. 
erupciones medianas. 

16.— Cubierto. 

17. — Cubierto. 

18. — A las 5.30 a. ni. erupción refjiilí^r .v A las 8.40 a. m. erup- 
ción mediana. 

19. — A la*s 6.35 a. ni. y 4.30 p. m. erupciones rejíulares; á las 
2.20 fírande. 

20.— A las 8.10, 8.35, 11.15, 12.15 a.m. y 3.40 p. m. erupcio- 
nes regulares. 

21. — A latí 8.40, 5.15 y 6.30 p. m. erupciones medianas; á las 
11.30 erupción grande. 

22. — A las 6.30, 8.20 a. m. y 7.15 ]). m. erupciones regulares. 

23.— A las 8.20, 8.40, 11.15 a. m., 2.20, 3.10, 4.30, 5.3 y 6.20 
p. m. erupciones medianas. 

24. — A las 9.20, 2.30 y 5.30 p^ m. erupciones nuMÜanas. 

25. — A las 5.15 y 4.10 p. m. erupciones mnlianas. 

26._A las 6.20, 8.40, 9.15 y 10.15 erupcicmes medianas; 12.30 
regular; 2.30, 3.10 y 5.25 p. ni. pe<iuenas. 

27.— A hm 8.40 erupción regular y a las 9.40, 2.40 y 4.20 
erupciones medianas. 

28. — A las 8.25 a. m. y 1.45 p. m. erupci<m(^ nuMÜanas; 7.30 
p. m. regular. 

Marzo. 

1/* — A las 10.30 y 11.30 a. m. y 4.15 p. m. erupciones media- 
mis; 2.10, 2.50, 3.30, 5.10, (5, (5.50 y 7.50 p. m. pe<|ueuas. 

2. — A las 6.25, 7.30 a. m., 4.30, 5.30 y5.45 p. m. erup(*i(mes 
regulares; á las 12.30 y 12.45 <los nKNlianas. 

3. — A las 6.10, 8.30, 10.20 a. m., 3.15 p. m. eruiK'iont^ iH?gu- 
lares. 

4. — A las 9.15, 11.30 a. m. y 6.45 p. m. erup( wmes regulares. 
A la.H 12.40 erupción regular. 

5. — A las 10.30 a. m., 1.40, 4.20 y 6.15 p. m. erupciones me- 
dianas. 
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í). — A las 0.15, 10.15, 11.15 a. iii., 4.30 y 7.15 j). in. (*riipoio- 
111^ rehilares. 

7. — A las 8.35 a. m., 4.15, r>.45 y 7.15 j). ni. erupci<m<*s n^^ula- 
r(*s; a las 10.15 a. m. erupción «grande. 

8.— A las 8.30, 0.40, 11.45 a.ni., 3.40 y 5.10 p. ni. erupcioneis 
reji:ulares. 

9. — A Ia*f í).30 a. ni. eruiKMÓn recular; á las 12.30, A la 1.45 
p .ni. erupciones «grandes. 

10. — A las 8.40 a. ni. erupción nuHliana; á las 2.15, á las 4.40 
y 7.30 p. m. erupciones rej^ulares. 

11. — A las 11.40 y 12.15 a. ni. erupciones regulares; á las 5.30 
p. 111. erupción mediana; ().15 p. ni. fi^ramle. 

12. — A las (5.30 a. ni. erui)ción mediana; á las 11.30, 5.20, 
5.40 y 7.10 p. m. erujM'ioní^ regulares. 

13. — A las tí.lO, ().35, 9.15 a. m., 1.15 y 5.35 p. m. erupciones 
regulares; 8.15 y 4.30 j). iii. erupciones iK^]ueñas. 

14. — A las 6.10 a. ni., 1.30 y 5.40 p. m., eniiK-iones regulares; 
á las 11.30 a. m., erupción mediana. 

15. — A la« 5.15, 7.15 a. ni., 12.30, 3.30 y 5.40 ]). m., erupción 
regular; á la« 10.30 a. m., erup<*ión mediana. 

1(5. — A las 5.10 a. ni., enip(*¡ón mediana ; a las 7.40 a. m. y 
(5.40 p. m., erupciones regulares. 

17. — A las (5.35 a. m. erupción regular. 

18. — A las 7.30 a. m. eru])ción regular. 

19. — A las 6.10, 9.45 y 4 p. m., <M*upciones ine<lianas; á las 
7.20 a. ni. y 2.30 p. m., eru])ci(m(^ regulares. 

20. — A las 10.10, 12.15 a. m. y 3.15 p. m., erujK'iones iK^pie- 
ílas; {\ las 5.15, erujK'ioni^ medianas. 

21. — A las 8.10 a. m., erupción grande; A las 11.20, mediana ; 
á las 3.35 y 4.45 p. m., regulares. 

22. — A las 7.30 a. m., erupción mediana; 3.30 y 7.15 p. m., 
regulares; 9.20 a. m., 2.30 y 5.20 p. m., va]M)rosas. 

23. — A las 7.15, 10.30 a. m., ernixiones medianas; 12.30 y 
3.40 p. m., grandes; 4.20 p. m., inniuena, y 7.40, regul ir. 

24. — A las 8.35, 11.20 a. ni., eruiK-ión grande; 12.20 y 
5.40 p. m., medianas; 12.40, erupción iHMjuena. 

25. — A las 7.30, 10.50 a. iii. y 2.15, eru|HMones iHM|uenas; 
10.15, mediana, y 3.30 p. m., grande. 
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26. — A las 6.40 y 12.15 a. m., eruiK^ioiK^ nuMÜaiias; H.20, 
erupción grande; 3.30 y 4.50 p. ni., regúlalas. 

27. — A las 8.20 a. ni., erupi^ión regular; 9.15, pequeña; 1.15 
y 2.30 p. ni., medianas. 

28. — A las 6.30 a. ni., enipc^ión mediana ; 3.30, 4.30, 5.50 y 
7.15 p. m., eruiK*iones regulares. 

29.— A las 9.30, 11.30 a. ni., 3.30 y 7.30 p. m., erupciones re- 
gulan^; á las 4.30, enipción grande. 

30. — A las 11.20 a. m., enipeión mediana ; 1.20 j). m., regular. 

31. — A las 8.15, enipeión i>equena; á las 11.10 a. m. y 
3.15 pi m., grandes; 6.15, mediana. 

Abril. 

I."" — A las 9.30 a. m., 4.30 y 7.15 p. m., eruix*i6n regular; 
10.30 a. m., mediana; 5.40 p. m., grande. 

2.— A las 6.20, 9.10, 9.40, 11.10 a. m., erui)eiones regulares; 
5.20 p. m., enipción grande. 

3. — A las 7.40, enipción mediana ; 8.40, 2.20, 3.40 y 7.35 p. m., 
eriii)ciones regulai'es. 

4. — A las 6.15, 10.10 y 3.10 p. m., eru])ciont^ regulares. 

5. — A las 6.15 y 10.30 a. m., eriiiKÍ<uies medianas; a las 
4. 30 p. m., regular. 

6. — A las 6.10 y 6.30 a. m., 6.10 y ().30 p. m., erupciones me- 
dianas; de 3.10 á 4.10, vaiK)r ; 7 \h m., regular. 

7. — A las 5.40, 9.30 a. m., 1.40 y 4.30 p. m., eruiK-iones me- 
dianas. 

8. — A las 11.10 a. m., 1.40 y 5.20 p. m., eruiH'ioiieí¿ media- 
nas; 11.40 p. m., pequeña. 

9. — A las 6.30 a. m., eruix-ión me<liana; 11.10 a. m. y 
4.30 p. m-, regulares. 

10. — A las 6.15 enii)ción regular; 7.30 a. m., grande; cubier- 
to en lo demás del día. 

11. — A las 6.30 enipción grande, cubierto lu(»go. 

12. — A las 6.15 y 9.15 a. m., erui)ci(nies medianas; 1.15 p. m., 
rc^gular. 

13. — A las 5.10, 5.30 y 7.10 a. m., eruiMÍones r(»gulares; 10.15 
y 10.40 a. m., iKHiuenas. 
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14.— A las 6.30, 9.10, 10.15, 10.45 y 11.20 a. m., erupciones 
regulares; 8.20 y 9.40 a. ni., pequeñas; 4.10 p. ni., «¡framle. 

15. — A las 7.15 y 9.15 a. ni., 1.15 y 4.10 p. ni., erupciones r(í- 
j»:ulares. 

16. — A las 6.10, 7.15 y 9.40 a. ni., 1.40 p. ni., enipeiones re- 
fiTiilares. 

17. — ^A las 1.10 y 2.10 p. ni., erupciones nunlianas. 

18.— Cubierto. 

19. — A las 8.15 a. ni., erupi-i6n mediana. 

20.— Cubierto. 

21. — Cubierto en el día, á las 6.40 p. ni. erupción rejirular. 

22.— Cubierto. 

23. — Cubierto; á las 5.20 dudosa ernixión mediana. 

24. — Cubierto; á las 7.15 a. m. dudosa enipción pecpieña. 

25. — A las 7.15 a. ni., erupción re^jular; cubierto luegjo. 

26.— Cubierto. 

27.-— Cubierto. 

28. — A las 5.25 p. m., enip<*ióii reprular. 

29. — A las 6.10 a. ni., eruiK-ión rejí^ular; cubierto luego. 

30.— Cubierto. 

Hayo. 

1.° — A las 6.30 y 4.30 p. m., emiK'ioni^ regulares; 6.50 a. m., 
erupción mediana. 

2. — A las 3.15 y 4.15 p. ni., erupciones regulares. 
. 3. — A las 6.20 a. m., erupción nuniiana. 

4. — A las 8.15 a. m., eru]x-ión mediana. 

5. — A las 10.15 a. m. y 5.30 p. m., enipcioncs regulares. 

6. — A las 9.30 a. m., 4.15 y 4.30 p. m., (erupciones regulares. 

7. — A las 6.20 a. m., 1.15 y 7.10 }). m., erupciones regúlanos. 

8. — A las 6.30, 9.15 a. iii., 2.25 y 6.5 p. m., erupciones re- 
gulares. 

9. — A las 6.15 a. m., enipción mwliana. 

10. — A las 6.15 y 8.15 a. m., erui)cioiies regulares. 

11. — Cubierto. 

12. — A las 5.20 a. m. y 4.30 ]>. m., erupciones regulareis. 

13. — A las 4.30 j). m., eruiK-ión regular. 
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14. — Cubierto. 

15. — A las 6.30 a. m., erupción reji:ular; á las 3.15, erupción 
«ifrande. 

16. — A las 8.10, 11.10 a. ni., 3.10 y 6.10 p. ni., eni])cione<s me- 
dianas. 

17. — A las 9.15 a. ni., erupcMÓn j¡:rande; 7.15 ]>. ni., erupción 
mediana. 

18. — A las 9.30 a. m., emiKMÓn r<*}¿ular. 

19. — A las 6.20 a. m., erupción petiuena; a las 9.30 a. m. y 
6.40 p. m., erupciones regulares. 

20. — A las 3.30 y 7.15 p. m., eru[KÍones rej^ilares. 

21. — E3n los momentos de visibilidad, inactivo. 

22. — A las 9.30 a. m., erupción i)e<piena. 

23. — A las 11.15, erupción pecpieua; á las 4.30 p. m., j^rande, 
y á las 5.30 p. m., rejj^ular. 

24. — A las 8.10 a. m. y 4.30 p. m., erupciom^s rehilares; á las 
4.10 p. m., mediana. 

25. — A las 6.10 a. m., eruiK*ión nu^liana. 

26. — A las 7.10 p. m., emiK-ión me<liana. 

27. — A las 6.15 p. m., eniixHón ivji:ular; cubierto en el día. 

28. — A las 8.40 a. m., enip<ión rejnilar ; A las 3.30 p. m., me- 
diana. 

29. — A las 6.20 p. m., erupción <»:rand(\ 

30. — A las 10.30 erupción gi'ande, la más <:;ran(le del ano; á 
las 4.30 p. m., re{2:ular. 

31.— Cubierto. 

Junio. 

1.° — A las 8.35 a. m., enipción re<!:ular; a la¡s 3.40 p. m., emi- 
siones vaporosas. 

2. — A las 8.15 a. m., enij>ción mwliana ; a las 3 v 5.10 p. m., 
grandes ;á las 3.22, regular. — Llovió <(»niza. 

3. — A las 8.45 a. m., erupción regular; a las 8.40 p. m., gran- 
de; á las 10.30 p. m., regular. 

4. — A las 6.30 y 11 a. m., eruix-iones medianas. 

5. — A las 6 p. m., erupción nuMÜana. 

6. — Cubierto. 

7. — A las 6.30 a. m., enipción mediana; se cubrió luego. 
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8. — Cubierto. 

9. — A las 6 p. m., erupción mediana; cubierto. 

10. — A las 8.30 a. ra. y 6.30 p. m., erupcion^es medianas. 

11. — A las 11 a. m. y 2 p. m., eni]M*iones reo^ilares; a las 
0.30 p. m., grande. 

12. — A las 3.30 p. m., erupción regular. 

13. — A las 6 a. m. y 6 p. m., eruiK'ioiu^ nuMlianas; {\ las 
2 p. m., grande. 

14. — A las 6.15 a. m. y 6.5 p. ni., erupciones medianas; a las 
6.10, regular; 11 a. m., grande. 

15. — A las 8 a. m. y 7 p. m., erupciones medianas. 

16. — Cubierto; huellas de erupciones A las 8.30 y 9.30 a. m. 

17. — A las 6.30 a. m., enipción mediana; A las 2 p. m., re- 
gular. 

18.— Cubierto. 

19. — Cubierto y en sus horas de visibilida<l inactivo. 

20. — Cubierto en el día; á las 6 a. m., (»ni]M*ión peqnona ; á 
las 7 p. m., mediana. 

21.— Cubierto. 

22. — A las 5 p. ra., erupción mediana ; cubierto en el día. 

23. — A las 3.30 p. m., erupción pequeña ; cubierto lo demAs. 

24. — A las 6.45 p. m., ernpción mediana; cubierto en el día. 

25. — Cubierto. 

26.— Cubierto. 

27. — A las 5.30 y 8.30 p. m., ern]>ciones mcNlianas. 

28.— Cubierto. 

29. — A las 5.15 y 7.15 p. m., cruiK- iones regulares. 

30.— Cubierto. 

Julio. 

1.° — Cubierto. 

2. — A las 6 p. m., emisión vai)orosa. 

3. — Cubierto. 

4. — Cubierto. 

5. — A las 7 p. ni., erupción mediana ; en el día cubierto. 

6.— Los días 6, 7, 8, 9 y 10, cubierto. 

11. — A las 4 p. m. indicios de erupción nun^liana. 

12.— Cubierto. 
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13. — A las 5 p. in. erupción rebrillar. 
14. — ^A las 6 p. m. dudosa inmisión de vapor. 
15. — ^Cubierto. 

16. — A la® 6 a. in. tres enipciones pe<ineria8. 
17. — Cubierto. 

18. — A las 7 a. in. erupción nunliana. 
19.— Ix>sdías 19 y 20, cubierto. 
20. — A las 6 p. m. erui>ción mediana. 
21.— I^m días 21, 22 y 23, cubierto. 

24. — A las 5.15 eru]K*ión n^^ular, y á continuación otra mi'- 
diana. 

25. — Los día*s siji:uientes del nu^s entrante cubierto. 

Agosto. 

riasta el día 5 enteramente cubierto. 

0. — En sus horas de visibilidad inactivo. 

rx>s días 7, 8 y 9, cubierto. 

10. — A las 7 p. m. erapción f»rande. 

Del día 11 hasta el 20, cubierto. 

21. — A la» 4.30 p. m. llovió ceniza. 

Kn tíHlo lo restante del un^ enteramente cubierto. 

Septiembre. 

1." — Desde el 1." hasta el 10, cubierto é inactivo. 

11. — A las f) p. m. enijH'ión re<»iihir. 

12.— Cubierto. 

13. — A las 6 p. m. erupinón mediana. 

14. — Desde este día ha <^ta<lo constant(Mnente cubierto el 
volcán y s(')lo lijjerísimos vajiores s(» notaron en sus horas <le vi- 
sibilidad. 

Octubre. 

1." — Desde el 1.° haí^ta el 10, cubierto é inactivo. 

11. — Vapor ligero A las 11.30 a. m. 

Desde el día 12 hasta el 17, cul)ierto 6 inactivo. 
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17. — A las 5.15 p. m. vapor lij^^ero hasta 6.40 p. m. ; «'í esta 
hora enip(*i6n ]:)eqTieña. 

18. — A las 4.15 a. in., erniH'ión re<>iilar; a las 5.30 otra dol 
mismo aspecto 

19. — Desde el 19 hasta el 21, cubierto. 

22. — A lae 6.30 p. m. erupción rt^^ular. 

23.— Cubierto. 

24. — A las 6.30 p. m. erupción nu^liana. 

25. — A las 7.15 a. m. erupción r(»jj:ular. 

26.— Los días 26 y 27, <'ubiei-to. 

28. — A las 8.15 y 8.40 a. m., erupciom^ rejjjularí^s; a las 7.10 
y 7.50 p. m., pequeñas. 
Tvos días 29 y 30 cubierto. 

31. — A las 7.10 p. m. erupción re^rular. 

Noviembre. 

Diesde el día 1.° híista el 8 cubierto. 

9. — A las 7.10 a. m. erupción me<liana. 

10.— C^ibierto. 

11. — A las 5.10 a. m. y 10.10 p. m., erupciones i>e(]uenas. 

12. — Cubierto. 

13. — A las 7.15 y 8.30 a. m., enipcion(»s medianas. 

14. — A las 8.40 a. m., erupción iH^juena; 10.10 a. m., mc^lia- 
na; 10.40 a. m., 3.5 y 5.20 p. m., re^ilan^s. 

15. — Desde el <lía 15 hasta el 18 cubierto. 

19. — Entre 5 y 6 p. n»., dos (»rupcion<'s ])e(iuenas; A las 6 p. m. 
mediana. 

Ix>s días 20 y 21 cubierto. 

22. — A las 8.10 p. m., eruiM-ión í>rand(\ 

L(xs días 22, 23, 24 y 25, (Mibierto. 

26. — A las 6.15 eruiK-ión rej^iihir. 

LoH restantes días del nu»s cubierto. 
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Diciembre. 



1.** — A las 3.10 p. m. erupción ordinaria, y A las 5 10 refriar. 

2. — A las 9.30 a. m. erupi'ión resuí^^- 

3. — A las 9.10, 10.8 a. ni., 3.5, 5.15 y 5.30 p. ni., erniicioiies 
regulares. 

4.— A las 4.30, 10.15, 11.40 a. ni., 1.40 y 3.15 p. m., erupcio- 
nes regulares. 

5. — A las 9.15 a. m., 4.15 y 5.40 p. ni., erupciones regulares. 

6. — A las 11.20 a. m. y 3.15 p. ni., erupciom^s medianas. 

7. — A las 9.15 a. in. enipci6n mediana. 

IxXH días 10, 11 y 12 cubierto. 

13. — A las 5.30 a. m., vapor ligero hasta 11 a. m.; á las 
5.40 p. m., erupción regular. 

14. — A las 5.30 a. m., vaiK>r ligero hasta las 9 a. m. 

15. — Desde las 5.30 p. m. hasta la noche, vapor lig(»ro en 
emisión continua. 

Ifi. — Emisión continua de vapor ligero di^sde 1.30 p. m. 
hasta la noche. 

17. — A las 5.30 a. m., vap<ir ligero (pie duró hasta 9 a. m. A 
las 5.15 p. ni., erupción ptHiuena. 

18.— Cubierto. 

19. — A las 5.30 p. m. erup<'ión grande. 

20. — Emisión de vapor ligero desde 5.30 hasta 11 a. m. 

21. — A las 7.30 a. m. erupción mediana. 

22. — A las 5.15 p. m. erujK'ión mediana. 

23. — A las 9.20, 2.10 a. m. y 6.10 p. m., erupciones ri^gulares. 

24. — A las 9.30 a. m., enip<*ión mediana; á las 11.20 peipie- 
íía, y á las 5.5 p. m., grande. 

25. — Emisión de vapor denso á las 12.30 hasta 5.40 p. m. ; 
{\ las 5.50 erupción mediana ; 7 p. m. regular. 

26. — A las 9.40 y 10.30 a. m., empiriones regulares; vapor 
ligero continuo de 2.30 á 7 p. m. 

27. — A las 6.10, 10.20 a. m. y 5.15 p. iii., erupciones i*e- 
gulares. 

28. — A las 6.15 erupción regular; 2.5 p. m., pequeña; va- 
por muy ligero todo el día. 
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29. — A lan 6.15, 10.15 y 11.20 a. in., eniiK-ioiips inediaiíaK; 
4.30 y 5.10 p. 111., regulares. 

30. — A las 11.15 a. ni., erupción iK^íiiiena ; 3.15 p. m., grande. 

31. — A laí4 6.40 y 10.10 a. ni., enijK'iones medianas; á las 
3.10 y 7.10, iTgnlares; 5.3 p. ni., jKHinena. 



a:S^o de 1902. 



Enero. 

1.^ — A las 6.10 a. ni., enipeion mediana; 12 m. pe(]nena, y 
4.10 p. m. regular. 

2. — De 6 á 10.30 a. ni., vapor ligero; á Uus 7 a. m. erup<»i6n 
regular; 12, 12.40 y 5.50 p. ni., erui>cion(^ nunlianas; 2.15 p. m., 
l^e(juena, y 3.15 p. ul, grande. 

3. — Desde al amanecer hast^i el obsounn-er, vapor ligero. 

4. — Como ayer, á las 10.20 a. m. y 3.15 p. m., eruiK-iones 
medianas. 

5. — A las 10.30 a. m., eru]K*i6n nu^liana; luego vapor ligero, 
ííe cubrió á 4 p. m. 

6. — (^ihierto casi todo el día, A las 9.15 a. m. erupción {h*- 
(lueiía. 

7. — Todo el día vapor denso, á las 9.15 a. m. erupción ivgu- 
lar, 3.15 p. m. mediana. 

8. — A medio día eruiK'ión graiwle, cubierto en el día. 

9. — Como ayer, s<')lo hay que agregar á las 6.15 p. m. eruj)- 
ción pe(]ueíia. 

10. — A las 9.30 a. m. enii>ción regular. 

11. — A las 9.30 a. iil, eioipción regular; á la 1.15 ni(*<liana, 
y á 5.10 p. m. grande. 

12. — A las 8.20 a. m., 11.10 a. m. y 3.15 p. m., erupciones 
medianas. 

13. — A las 7.10, 11.10 a. m. y 2.10 eruiH-ioiics, la jn-imera 
regular, mediana la segunda y grande la última. 

14. — A las 7.15 erupción regular. 

15. — Entre 7 y 8 p. m., una eruiM-ión mediana y otra re- 
gular. 
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16. — A las 6.15 a. ni., eruix-ion rej^iilar; a las 12 vapor li- 
gvvo hasta la noche. 

17.— A las 7.10, 9.10, 9.40, 10.10 y 11 a. ni., eniiK-iones re- 
ji^ilares; 6.15 p. m. peqiieíla. 

18. — A las 7.15 erupción jjiTande; vai>or lijyero desde 1.30 j). ni. 
hasta la noche. 

19. — A las 4.15 enip<*ión rehilar, á las 5.15 <»:rande y Inej^o 
lluvia de ceniza. 

20. — A las 6.15, 6.40 a. ni., 2.15 y 7.15 p. ni., erupciones me- 
dianas. 

21. — A las 9.20 y 10.20 a. m., erupciones medianas; 6.15 p. m. 
erupciones pecjuenas. 

22. — A las 9.15 a. m. y 6.10 p. m., enipci(mes medianas; 
10.15 y 10.40 a. m. pe(]ueñas. 

23. — A las 6.15 a. m. erupción metliana. 

24. — A las 9.15 enipción mediana. 

25. — A las 7.30 a. m., enipcion mediana; 11.5 rej^ulai, 
4.10 p. m. g-rande. 

26.— Cubierto. 

27.-^A las 8.10 a. m., eruix-ión rehilar; 9.30 mediana, y 
7.15 p. ni. pequeña. 

28. — A las 10.10 a. m., erupción j^rande; 6.10 p. m. rej^^ular. 

29. — A las 7.10 a. ni. emixiión nu^liana, y 11.10 a. m. grande. 

30.— (Hibierto. 

31. — Todo el día vapor denso, á las 7.15, 9.15 y 11.15, enip- 
ciones regulares; 3.40 y 6.10 p. m., iKHiuenas. 

Febrero. 

1." — A las 10.5 a. m., 4.5 y 5.10 p. m., erui>cioiies regulares; 
5.40 p. ni. grande. 

2. — A las 7.10 y 9.30 a. m., erui>ciones regulares; 10.30 a. m., 
grande; vai>or ligero de 2 p. m. hasta la noche. 

3. — Los (lias 3, 4 y 5, cubierto. 

6. — A las 7.15 a. m., eruiK-ión reguhir; 10.30 y 3.20 p. m., 
erupciones medianas. 

Los días di^de el 7 hasta el 12 cubierto. 

13. — Vai)or ligero t(Klo el <lía. 
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14. — Entre 7 y 8 a. m., tres enipcioiK^s regulaivs; 9.15, me- 
diana; vapor ligero lo restante del día. 

15. — A las 4.15 p. m., erupción ivgular. 

16. — ^.V las 5.15 p. m., erupción regular. 

17. — A la« 7.15 a. m. y 5.10 p. ni., erniK-ione^ regulai*es; 
8.10 a. m. grande. 

18. — ^A las 10.40 a. m., 12.20 y 5.30 p. m., eruix'iones re- 
gulares. 

19. — A IsiH 11.40 a. ni. y 5.45 p. ni., enipcioni*s regulares. 

20. — A las 9.10 a. m., erupciones regulares; 2.40 p. m., 
grande. 

21.— A las 6.30, 8.30, 12.10 y 12.20 a. m., 3.10, 5.10 y 
6.15 p, m., erupciones regulares; 11 y 12 a. ni., i>equeña«. 

22. — A las 7.10 a. m. erupción regular; 10.15 a. in, grande. 

Los día» 23, 24 y 25, cubierto. 

26. — ^A las 7.30 y 12.10 a. m., erupciones medianas ; 6.15 p. m., 
grande. 

27. — A las 9.15 enipción mediana. 

28. — A las 8.20, 9.40 a. in. y 5.30 p. m., erupciones regulares. 

Marzo. 

1.° — ^A las 8.40 y 10.10 a. m .,erupciones i-egulai-es. 

2. — A las 6.10 y 12.10, erupc*iones regulares. 

3. — A las 6.5 y 8.5 a. m., erupciones grandes. 

4. — Cubierto. 

5. — A las 8.15 a. m., enip<*ión nwHliana. 

6. — Alas 6.40 a. m., erui)ción mediana; 10.30, 12.10 a. m. y 
5.10 p. m., regulares. 

7. — A las 8.20 y 9.40 a. m., erup<*ion(»s ivgulares; 4.30 p. ni., 
mediana. 

8. — A las 7.10, 8.20 a. m. y 4.10 p. m., erupí*ionw regulare»; 
12.30, grande. 

9. — A medio día dos erupciones medianas; 5.15 p. m., re- 
gular. 

lO.—A las 12.10 erupción regular; 4.5 p. m., mediana; va- 
por ligero hasta la noche. 

11. — A las 9.20 erupción peiiuefia. 

Bfemér. del V. de Co\.—'2'¿ 
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12.— A las 9.40, 12.40 a. m. y 5.40 p. m., mediana. 

13. — A las 6.45 a. iii. y 5.20 p. m., enipciones niediauas. 

14. — A las 10.30 a. m. y (5.30 p. iii., eniyxiones pequeñas; 
11.10, mediana ; 5.30 p. m., j?i*ande. 

15.— A las 6.15, 7.30, 7.40, 8.30 y 10.20 a. m., erupciones re- 
galares. 

16. — A las 7.40 y 8 a. m., emix-iones nvinlianas; 8.30 a. m. y 
3.10 p. m., iKHiuenas; 11.20 a. m., «grande, y 5.10 p. m., rejjular. 

17. — A lae 6.20 a. m. y 6.40 p. m., eruiK*iones medianas; 
9.10 y 9.40 a. ni., 11.50 y 2.50 p. m., pe^pieñas. 

18. — A las 7.20, 9.30 a. m., 1.40 y 5.40 p. m., erupciones me- 
dianas. 

19. — A las 11.30 a. m. y 5.10 p. m., eruiK'iones medianas. 

20. — A las 9.30 a. m., erupción mwliana ; 6.40 p. m., i-e- 
gular. 

21. — A las 6.30 a. m., eruix*i6n mediana ; 10.30 a. m., 1.20, 
1.40, 2, 2.30 p. m., pequeñas; 11.10, grande, y 6.30 p. m., re- 
gular. 

22. — A las 7.30 erupción rej^dar; 9.20 y 9.40 a. m., i)e<iue- 
ñas; 11.10 a. m. y 1.10 p. m., medianas. 

23. — A las 6.15, 6.50 a. m. 6.15 y 6.50 ]). m., eniiK-iom^ jx^- 
queñas; 10.20 a. m. y 1.20 p. m., mediana. 

24.— A las 6.30 eruixión rej^nilar; 6.40, 7.10, 8, 8.40 y 10.40 
a. m., ix*(juenas; 10.20 a. m. y 1.20 p. m., grandt^s, y 5.10 p. m. 
nuHliana. 

25. — A las 6.30 a. m., erupción mediana. 

26. — A las 7.30 a. m., 4.20 y 7.10 p. m., eruixnones me<lianas. 

27. — A las 7.30 a. m., 1.40 y 5.10 p. m., eruix^iones me<lia- 
nas; 11.10 a. m. y 2 p. m., pequeñas. 

28. — A las 7.30 a. m., eru]>ción mediana ; 2.30 p. m., rep^ular. 

29. — A las 8.30, 10.20 a. m. y 1.30 p. m., enipciones nuMlia- 
nas; 11.10 a. m. y 1.50 p. m., rej^ulares; 1 p. m., grande. 

30. — A las 8.5, enip(*ión regular; 10.20, lunjueña ; 10 a. m., 
2.10 y 6.10 p. m., medianas. 

31. — A las 8.10 y 9.40 a. m., erniK-iones regulares; 8.30 a. m , 
jxíqueña. 
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Abril. 

1.** — A las 8.10 a. m, j 5.10 p. m., enipciones medianas; 
11.15 enipción regular. 

2. — A las 6.5 a. m., erupeión pequeña; 7.10, mediana; 
11.30 a. m. y 6.30 p. m., regulares. 

3. — A las 6.10 a. m., enipción pequeña ; cubierto en el resto 
del día, 

4. — Cubierto. 

5. — A la 1.40 p. m. enipción .mediana. 

6. — A las 11.40 a. m., enipción mediana; A la 1.40 p. m., re- 
gular. 

7. — A la® 12.20, 12.25 y 3.30 p. m., eruix'iones grandes; 1.15, 
pequefía. 

8. — A lae 11.10 a. m., 1.30, 3.30 y 0.15 p. m., erupciones pe- 
quenas. 

9. — A las 11.30 a. m., 4.10 y 7.10 p. m., enipciones peque- 
ñas; 6.10 p. m., erupción regular. 

10. — A las 6.10 a. m. y 6.10 p. m., eruix*iones medianas; 
12.10 y 4.30 p. m., regulares; 1.20 y 5.40 .p. m., i>equenas. 

11. — ^A las 7.10 y 6.20 p. m., enipción regular; 10.20 y 
11.20 a. m., pequeñas. 

12. — A las 9.30 a. m., erupción ix>(]uena ; <*ub¡erto en el día. 

13. — A las 6.15 a. m. y 6.30 p. m., erupciones medianas; á 
las 2.10 p. m., pe(]ueña; 2.40 y 6.10 p. m., regulares. 

14.— A las 8.30, 10.10, 12.30 a. m. y 2.20 p. m., erupciimes 
pequeñas; 11.30 a. m., 1.30 y 6.20, regulai*es; 5.10 p. m., me- 
diana. 

15. — A las 5.20 a. m. y 4.20 p. m., medianas; 11.30, gi*aiide; 
2.20, pequeña. 

16.— A las 6.10 enipción regular; 8.10 a. m., 1.40, 2.20 y 
6.10 p. m., medianas; 8.40 y 9 a. m., pe<iueñas. 

17. — A las 6.10 y 7.40 a. m., enipción mediana; 5.20 p. m., 
pequeña; 6.20, regular. 

18. — A las 8.20 a. m., 4.40 y 6.35 p. m., erupciones medianas. 

19. — A las 9.20 a. m., enipción grande; 10.10 a. m., mediana. 

20. — A las 10.30 erupción mediana. 
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21. — ^A las 11.20 erupción refjiilar; 6.10 a. m., mediana. 

22. — A las 8.20 a. m., enipción me<liana; 6.20 p. m., pe- 
queña. 

23. — A las 12.40 erupción mediana; de 5 A 7 p. m., vapor 
ligero. 

24.— Cubierto. 

25.-— Cubierto. 

26. — A las 9.30 a. m., erup<'ión rejnilar; 2.10 p. m., mediana. 

27.— Cubierto. 

28. — A las 9.30 y 9.40 a. m., erupciones re^nlares, lo demás 
cubierto. 

29.— Cubiei^o. 

30. — A las 6.30 a. m. y 6.20 p. m., eniix-iones me<lianas; 
7.40 a. m., regular. 

Mayo. 

1.° — A las 9.30 a. m., erupción .mediana, el resto cubierto. 

2. — A las 9.30 erupción uu^liana ; 11.20 y 6.10 p. m., erup- 
ciones regulai^es. 

3. — Cubierto. 

4. — A las 10.15 a. m. y 1.30 j). m., erui>cion(»s uwMlianas; 
5.30 y 5.40 p. m., grandes. 

5. — A la 1.40 p. m., erupción mediana; 7.10 p. m., regular. 

6. — A las 6.10 y 9.15 a. m., erupciones mcMÜanas; 11.30 y 
6.20 p. m., i'egulares. 

7. — A las 7.25 a. m., enipíMÓn grande. 

8. — A las 11.20 a. m., eru]x*ión ix^gular; 1.40 y 2.40 p. m., 
medianas. 

9. — A las 8.20 a« m., eriipción nuMÜana. 

10. — Cubierto, así como el 11. 

12. — A las 8.20 a. m., 2.15 y 6.15 p. m., enip<'iones me<lianas 

13. — A las 7.10 y 7.40 a. m., erupciones regulares. . 

14. — Desde este día hasta el 16 cubierto. 

17. — A las 11.30 a. m., 1.40, 3.10 y 6.30 p. m., erupciones re- 
gulares. 

18. — Entibe 7 a. m. y 2 p. m., nueve erupciones pequeñas y 
dos regulares. 

19.— I^os días 19 y 20, cubierto. 
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21. — A las 8.30 a. ra. y 5.15 p. ni., erupciones rej^nlares. 

22. — A las 8.30 a. ni., erupción mediana. 

23. — A las 9.15 p. m., era poco pequeña ; 2.10 p. ni., grande. 

24. — Desde este día hasta el 28 cubierto. 

29. — A las 6.10 a. m., erui)ción mediana ; 6.20 p. m., pequeña. 

30. — A las 8.10 y 8.30 a. m., erupciones i>equeñas. 

31.— Cubierto. 

Junio. 

Loe días I."", 2 y 3, cubierto. 

4. — A las 9.40 a. m., grande erupción. 

5. — Cubierto. 

6. — A las 7.20 y 8.10 a. m., erupciones regulares. 

7. — Desde e»te día hasta el 12 cubierto. 

13. — A las 9.5 a. m., enipción regular. 

Cubierto los días 14 y 15. 

16. — A las 7 p. m., eruix*ión nuMliana de 15 minutos de du- 
ración. 

17. — A las 11 a. m., erupción doble, dos regulares, aspecto 
mediano, 15 minutos de duración. 

Desde este día hasta el 25, cubierto. 

26. — A las 7 a. m. gi^ande ei-upí ion. 

27. — Cubierto hasta el fin del mes. 

Julio. 

Desde el 1.° hasta el 6 cubiei-to. 
7. — A las 4.30 p. m., erupción nuMÜana. 
8. — Desde este día hasta el 16, cubierto. 
17. — A las 5.45 erupción ptHiuena ; 6.45 á 7 p. m., erupción 
grande. 

Todo lo restante del mes cubierto. 

Agosto. 

Durante este. mes sólo se vio en píHjueños intervalos durante 
el día y no se observó manifestación alguna. 
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Septiembre. 
Como el mes anterior. 

Octubre. 

Cubierto haista el día 8. 

9. — A las 7 y 8 a. m., erupc*ion(*s regulares; á las 10 a. m., 
mediana; 7 p. m., otra mediana. 

10. — A las 8.30 a. m., erupción m^ediana. 

11. — Cubierto. 

12. — A las 9 a. m., eniix-i6n mediana ; vapor denso al olm- 
enrecer. 

13. — A la« 8 a. m., erupción rejiriilar. 

14. — En todo el día vapor li}?ero, A las 4.12 p. m. erupción 
pequeña. 

Ix)« díaíí 15, 16 y 17, cubií^rto. 

18. — A las 8.30 a. m., ernpción mefliana. 

19.— Cubierto. 

20. — A las 8.30 a. m., erupción mediana ; de 5 á 7 p. m., de- 
rrame de escorias. 

21. — Cubierto. 

22. — Vapor visible sólo con telescopio. 

Cubierto los días 23, 24, 25 y 26. 

27. — Sólo con telescopio se vio vapor en la tarde al descu- 
brirse. 

28. — A las 8.30 erupción reí?ular, {\ la 1.30 p. m. grande. 

29.— Cubierto. 

30. — Vapor lÍ8;ero hasta 8 a. m. Inactivo lo demás. 

31. — Inactivo. 

Noviembre. 

Cubierto los días 1.% 2 y 3. 
4. — A las 5.30 p. m., erup<'ión rej^il^i'. 
5. — A las 10.40 a. m. y 4.40 p. m., erup<*iones pe<iueílas. 
6. — A las 8.25 a. m., 2, 2.30 y 4.15 p. m., enipciones regula- 
res; 5.46 p. m. pequeiías. 
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7. — A las 8.20 a. m., onipción mefliaiía; 10.20, 10.45 a. m., 
3.10 y 4.45, pequeílas, vaporosas; 5.20 p. m., ref2:iilar. 

8. — A las 7.45 y 10.45 a. m., enipoiones medianas; 11.35 y 
2-Í20, rehilares; vapor libero en la tarde. 

9. — Cubierto. 

10. — A las 7 a. ni. erupción mediana. 

11. — Aljíunais peíjueñas emifíiones por la tarde. 

12.— <>ubierto. 

13. — A las 9 p. m., eruiK'iri: : :ediana. 

14. — Cubierto. 

15. — A las 7.20 y 6 p. m., erupciones medianas. 

16. — A las 7.40, 10.45 a. m. y 1.45 p. m., empriones «grandes. 
A las 4 y 6 p. m., erupciones pequeñas y vaporosas; vapor teles- 
cópico por la tarde. 

17. — Cubierto. 

18. — De 4.15 {\ 4.40 p. ni., varias erupciones regulares; 
5.40 p. m., otra re|?ular. 

19. — A las 3.15 y 3.30 p. m., erupciones rejnilarc^s. 

20. — A las 7.45, 11.50 a. m., 2.50 p. m., erupciones medianas; 
3.15 p. m., regular. 

21. — A las 6.40, 9.15 a. m., 4.45 y 5 p. m., erupciones me- 
dianas. 

22.— Cubierto. 

23. — A las 4.50 p. m., erup<-ión regular; 4.30 p. in., mediana. 

24. — A las 9.15 erupción regular. 

25. — Cubierto. 

26. — A las 7.15 erupción iiKHliana, s<» cubrió luego. 

27. — Inactivo en sus horas de visibilida<l. 

28.— Cubierto los días 28 y 29. 

30. — Va[K)r ligero d(n!Kle 8 a. m. en el día. 

Diciembre. 

1.° — Los días 1." y 2 cubierto. 
3. — Insignificante vaíH)r. 

4. — A las 9 a. ni. enip<ión mediana, insignificante vapor. 
5. — A las 7 a. m., erupción mediana ; 9, 9.5 a. m. y 5 p. m., 
regulares. 
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6. — A las 3 Si. 111., 8.30 a. m., einipoiones medianas; 10 a. m., 
peí] nena; 5 p. ni., grande. 

7.— Cubierto. 

8. — A las 8 a. in. grande enipeión, cubierto luego. 

9. — Inactivo, sólo ligerísinio vapor. 

10. — Vapor ligero en todo el día. 

11. — A las 7.15 a. ni. erupción mediana, insigniflcante vapor. 

12.— Cubierto. 

13. — Insignificante vapor 8<')lo vií^ible con telescopio. 

14. — A las 10. 20 a. m., einipción ivgular; 3 p. m., mediana; 
5.30 p. m., grande. 

15. — A lai?i 7 a. m., eniiK^ión mediana; 12 y 5.30 p. ni., re- 
gulares* 

16. — A las 2.30 p. m., grande enipción ; vapor grueso teles- 
cópico. 

17. — Inactivo con sólo su habitual telescópico vapor. 

18. — A laiS 10.30 a. ni., erupción mediana; 1.30 p. m., regu- 
lar; 2 p. m., mediana. 

19. — Sólo vapor tele«<-ópico. 

20. — A las 6 a. m., erupción grande; 5 p. m., mediana. 

21. — A las 10, 10.30, 11.30 a. m., eruiKMones regulares; 
11.40 a. m., grande. 

22. — A las 6.45 a. m. enipción mediana. 

23. — A las 6 p. in. eru]>ción mediana. 

24. — A las 9.30 a. ni., erupción nie<liana. 

25. — A las 6 p. m. erup(*ión regular. 

26. — A las 8 a. m. erupción regular. 

27. — A las 5.30 a. m. y 10.5 p. m., eniiKMouí^ grandtís; inac- 
tivo Inego. 

28.— Cubierto. 

29. — A las 6 a. m., enipción regular; vaiH)r teh^scópico en 
el día. 

30. — A las 7.10 a. m. y 6 p. m., enip(»iones iiUMlianas. 

31. — Cubierto. 
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ANO DE 1903. 

Enero. 
1."— Cubierto. 

2.— Cubierto. 

3. — A las 4.30 p. m. erupción regular. 

4. — A las 2.20 y 5.40 p. m., erupción mediana; 7.30 p. m., 
otra mediana. 

5. — Insignificante vapor telescópico. 

6. — A las 4.20 erupción regular. 

7. — A las 8.30 y 10.30 a. m., erupciones medianas. 

8. — Los días 8, 9 y 10, cnibierto. 

11. — A las 5 p. m. apareció con vapor telescópico. 

Los días 12, 13 y 14, mbierto. 

15. — Tan í^ólo vapor telescópico en el día. 

16. — Vapor ligero en la tarde. 

17. — Inactivo. 

18. — Insignificante vapor telescópico. 

19. — Inactivo. 

20. — Inactivo. 

21. — A la 1.30 p. m., erupción pequeña; 3 p. m., regular. 

22. — Inactivo en el día ; 5 p. m. erupción regular. 

23. — ^Vapor telescópico, faja producida por él en la tarde. 

24. — A las 12 erupción mediana, 5.20 p. m., regular. 

25. — Vapor ligero visible á simple vista. 

26. — Insignificante vapor en el día con faja producida por él. 

27. — A las 4 p. m. erupción regular; 5 p. m. mediana. 

28. — A las 7.55 a. m. erupción regular, inactivo en el día. 

29. — A las 5.45 p. m. erupción regular; 6.15 p. m., mediana; 
vapor espeso en inter\'alos. 

30. — A las 6.45 a. m. y 1 p. m., erupciones medianas. 

31. — Inactivo. 
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Febrero. 



1.° — A la 1 i>. 111. eriiiK-ión repilar, á la» 5 p. ui. mediana. 

2. — Vapor telescópico cu el día. 

3. — A las 12.30 p. m., erupción pe<iueña; 1.45 y 5.15 p. ni., 
reblareis. 

4. — A las 8.35 a. ni., einipción mediana; 3.30 p. m., re- 
ffular. 

5. — Vapor telescópico sólo al obscuiH?cer fué visible. 

6. — Como ayer. 

7. — Vapor telescópico. 

8.— Cubierto. 

9. — Vapor telescópico. 

10. — Como ayer. 

11. — A hm 4 p. ni. erupción regrular. 

12. — A las 10.30 a. m. y fi.30 p. m., erupciones i-eíi:ulares ; 
9 p. m. mediana. 

13. — A lasi 6.40 a. m. erupción ref^ular. 

14. — Vapor ligero visible á simple vista. 

15. — A las (5.30 a. m. erupción grande con fuego, llovió ce- 
niza. 

16. — Insignificante y telescópico vaip(u\ 

17. — A las 7.45 a. m. erup(*ión regular; 11.40 a. m., grande. 

18. — A las 12.35 p. m., ruidos subterráneos; á las 12.45 a. m., 
erupción máxima con trueno, lluvia de ceniza y arena toda la 
tarde. 

19. — A las 6.15 y 10 a. m., erupciones medianas; 12.15 y 
1.30 p. m., pequeña. 

20. — A las 5 p. m. erupc*ión mediana. 

21. — A las 9.30 a. nu, erupción regular; 12.25 con trueno 
máxima erui>ción, lluvia de arena abundante. En la tarde, va- 
l>or telescópic*o. 

22. — Vapor telescópico en el día, 

23. — Como aA^r. 

24. — A las 3.15 p. m., <H)n tnieno máxima erupción, lluvia 
de arena y ceniza. 

25, — A las 4 p. m. con trueno máxima erupción, se envolvió 
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el cráter en sus vapores y las montanas vecinas, se destruyó la 
parte superior del cráter como en 10.1 de sn tamaño aparente. 

26. — Inactivo. 

27. — Inactivo. 

28. — Inactivo. 

Marzo. 

1.** — Sólo vapor telescópico. 

2. — A las 6.30 p. m., después de lialier estado inactivo en 
el día, máxima erupción, con trueno y niego. 

3. — Amaneció destruido todo el E. del volcán, y por la an- 
cha boca vierte vapor grueso así tíxlo el día, á las 5.45 p. m. 
erupción grande. 

4. — A las 6 p. m. erupción grande, casi máxima ; en el día 
vapor grueso. 

5. — A las 10.45 a. m. erupción grande casi máxima. 

6. — Por la maííana emisión gruesa, calma durante el día. 

7. — A las 7.10 a. m., erupción máxima, á las 8.20 grande; 
8.45 otra grande. 

La misma fué con trueno. Se dice que á las 12 p. m. de anoche 
hubo erupción continua. 

8. — Sólo vapor ligero por sus diferentes bocas. 

9. — En el día sólo insignificante vapor; á las 7.45 p. m., 
con lluvia, relámpagos y trueno, al principio máxima erupción, 
á las 8 p. m. lluvia de arena gruesa en gran cantidad. 

10. — A la 1 p. m. erupción máxima, con trueno, lluvia de are 
na y ceniza en gran cantidad; se defonnó el cráter por el ^y. 
Se dice que á la 1 a. m. hulK) erupción. 

11. — Sólo vapor ligero en el día con faja coi-ta, a lais 
7.35 p. m. erupción regular. 

12. — Sólo vapor ligero por la boca W. abierta el 1 0. 

13. — Como ayer. 

14. — A las 4.10 y 6.10 p. m., erupciones de gases. 

15. — A las 5 p. m. se vio faja efecto de los vapores emitidíKS 
en el día. 

16. — En calma, sin emitir; sólo vapor telescópico. 

17. — En el día insignificante vapor telescópico, á las 7 a. m. 
erupción pequeña. 
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18. — Sólo vapor t>elefíc6pico. 

19. — Como ayer. 

20. — Como ayer, lo mismo que los días 21, 22 y 23. 

24. — A la 1 p. m. con prolongado trueno se vio salir la más 
grande de sus máximas erupciones, se dirigió del W. 

25. — Sólo insignificante vapor. 

26. — Inactivo. 

27. — A las 8.35, 11 a. m. y 1 p. m., erupciones pec^uefias; 
vapor teles<*ópico en el día, 

28. — ^A las 2 p. m. erupción gaseosa, en el día muy insignifi- 
cante vapor. 

29. — Sólo vapor ligero en el día. 

30. — Como ayer. 

31. — Inactivo. 

Abril. 

1."* — Inactivo y así duró todos estos días hasta el día 6. 

7. — Al ol>scurecer se vio emitir vapor por los bordes del 
cráter. 

8. — Inactivo los días 8 y 9. 

10. — A las 6 p. m. vapor ligero. 

11. — Inactivo los días 11 y 12. 

13. — Sólo á las 6 p. m. vapor ligero al lado W. 

14. — Inactivo 14 y 15. 

16. — A las 12 de la noche erupción, á las 5 p. m. se vio 
faja á causa de emisión. 

17. — Al obscurecer vapor en el cróter, visible á simple vista. 

18. — Inactivo. 

19. — Al obscurecer gruesa emisión de vapor. 

20. — Sólo muy insignificante vapor por boca W. los días 20, 
21 y 22. 

23. — Inactivo. 

24. — Vióse en el día engrosar su vapor. 

25. — Como ayer. 

26. — Se hi550 más densa la emisión. 

27. — Como ayer. 

28. — Como ayer. 
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29. — Ha engrasado hasta constituir casi erupción regtilar 
continua. 

30. — A las 12.30 del día, erupción regular. 



Mayo. 



1.** — Amaneció emitiendo grueso vapor, se cubrió luego. 
2. — Como ayer. 

3. — Se hizo más densa la emisión constante. 
4. — Ix>s días 4 y 5 velado por densa bruma. 
5. — ^A las 9.30 a. m. erupción grande, fuego anoche. 
7. — A la» 6 a. m. erupción grande, se cubrió luego. 
8. — A las 5.10, 8.15 a. m. y 1.15 p. m. erupciones grandes, 
casi máximas. 

9. — A las 6.20, 8.20 y 12.35, erupciones medianas; en la tar- 
de vapor grueso. 

10. — Vapor grueso sin interrupción, en la tarde tuvo aspec- 
to de grande erujyción, fuego en la noche. 

11. — Continúa como ayer en la tarde, á la puesta del sol 
piedras encendidas, en la noche fuego. 

12. — Continúa todavía la emisión, en la noche calma. 
13. — Creció notablemente la emisión grande continua ; en la 
tarde, á intervalos, máximas erupciones. 
14. — Como ayer. 

15. — Ahora el aspecto de la emisión era el de una erupción 
mediana. 

16. — Como ayer, con faja muy extensa y ancha. 
17. — Como ayer. 

18. — Continúa la densa emisión continua. 
19. — A más de la emisión continua hubo grande erupción 
á 6.30 a. m. 

20. — A las 10.30 a. m. erupción grande, casi máxima; la 
emisión dejó de ser continua. 
21. — Inactivo. 

22. — En la tarde emisión vaporosa de asjxH^to mediano, pe- 
queño vapor en el día. 

23. — A las 8.30 y 12.30, erupciones medianas. 
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24.— A las 6, 10.30 a. m., 2.30 y 3.30 p. m., epupeione» 
grandes. 

25. — De 7 a. m. á 2 p. m., cubierto; á las 4 p. m. evupoión 
mediana, 

26. — Tx)8 días 26, 27 y 28 inactivo, sí)lo insignificantes erup- 
ciones vaporosas. 

29. — A las 7 a. m., erupción mediana ; 7.20 a. m., pequeña ; 
inactivo lo demás. 

30. — A las 8.7 a. m. y 5.45 p. m., erupciones grandes; 
7.50 a, m., pequeña; 6 p. m., regular. 

31. — A las 10.30 a. m., 1.30 y 4.30 p. m., erupciones gran- 
des, casi máximas. 

Junio. 

1.** — ^A las 8, 9.45 a. m. y 7 p. m., erupciones grandes. 

2. — A las 8 a. m. y 3 p. m., erupciones grandes. 

3. — ^A las 5.45 a. m., grande erup<*i6n ; 8 a. m., pequeña. 

4. — Estuvo cubierto, pero se notaron á las 8 a. m. dos gran- 
des erupciones. 

5. — A las 6.30 j 8.5 a. m., erupciones grandes; se cubrió 
luego. 

7. — A las 6.30 y 7.15 p. m., erupciones medianas. 

Desde el 8 hasta el 11 cubierto. 

12. — A las 6.45 p. m. erui)ción mediana. 

13. — Los días 13 y 14 cubierto. 

15. — A las 6 p. m. se vio grande erupción que parece con- 
tinua, fuego en la noche. 

16.— Cubierto. 

17. — Emisión densa en el día, á las 6.15 p. m. erupción 
grande. 

18. — Denso vapor en el día y fuego por la noche, 

19. — Sólo vai)or ligero. 

20. — Como ayer. 

21. — Como ayer. 

22. — Inactivo hasta el 24. 

25. — ^Cubierto. 

26. — Al obscurecer vapor denso. 

Cubierto hasta el fin del mes. 
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Julio. 

1.°— Cubierto. 

2. — ^X^'apop dení^o al amaneívr, cubierto en el día. 

3. — Vapor denso en el día; 2 p. m., eniix^ión ni^nliana; se 
vio deformado el cráter por la acumulación dé materiales. 

4. — Desde este día hasta el 7, constante emisión densa de 
aspecto refíular. 

8.— Cubierto. 

9. — A las 2 p. m., se vio emisión densa de aspecto de máxima 
erupción continua. 

10. — Como Siyer. El ruido cerca del volcán es constante. 

11. — Cubierto. 

12. — A las 5 p. m. se descubrió y todavía existía su cons- 
tante y máxima emi-yión. 

13. — Continúa en el mismo asi>ecto la erupción. 

14. — Duró aún esa notabilísima emisión hasta el día 16 sin 
interrupción. 

17. — Sólo vapor ligero. 

18. — ^A las 5.40 p. m., máxima erupc-ión. 

19. — A las 10 a. m., máxima erupción. 

20. — Inactivo. 

21. — Vapor ligero al obscurecer. 

22. — A las 5 a. m. y 7.40 p. m., máximas erupciones con 
fuego. 

23. — Sólo vai)or ligero en el día. 

24. — A las 6 p. m. erupción grande. 

25. — A las 7.22 a. m. erupción máxima, y sigue en erupción 
hasta 8 a. m. 

26. — Vapor ligero. 

27. — Cubierto y en calma. 

28. — Cubierto y en calma. 

29. — Emisión densa al amanecer, constante hasta í) a. m. en 
que se cubrió. 

30. — Anmneció llovido de ceniza, sin duda erupción noc- 
turna. 

31. — Cubierto. 
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Agosto. 



I.** — A las 8.45 p. iii., einipt*ión iimxiiiia ; en el día gruesa emi- 
sión, fuego en la noche. 

2. — A las 8 a. m. erupción regular. 

3. — Cubierto. 

4. — A las 10 a. m. erupción grande, vapor en la noche. 

5. — A las 8.20 a. m., 7.15 p. ni. y 9.15 p. ni., erupciones máxi- 
mas, la última con fuego y trueno. 

6. — Inactivo. 

7. — A las 6 a. m. y 8.40 a. m., erupi'iones máximas. 

8. — Los días 8 y 9 cubierto. 

10. — A las 7.30 y 9.25 p. m., erupi-iones máximas con fue- 
go y descargas eléctricas. 

11. — Inactivo los días 11 y 12. 

13. — En varias horas se vio salir vapor de aspecto regular. 

14. — Desde el día 14 hasta el 20, vapor ligero en el día, fue- 
go por la noche. 

21.— Cubierto los días 21, 22 y 23. 

24. — A las 1.30 y 7.30 a. m., truenos formidables, sin duda 
hubo máximas erupciones que no se observaron por estar cu- 
bierto. 

25. — Se desc*ubrió á 5 p. m. A las 5 y 6 p. m. grandes erup- 
ciones. 

26. — Los días 26 y 27, vapor continuo; el primer día regu- 
lar, ligero el segundo. 

28.— Cubierto. 

29. — A las 11.45 a. m. erup<'ión máxima. 

30. — Vapor ligero en la tarde. 

31. — En la mañana y tarde que se vio, gruesa <!olumna de 
vapor. 

Septiembre. 

1.° — Vapor ligero. 

2. — A las 6 p. m. máxima erupción. 

3.— Cubierto. 

4. — En la noche gruesa emisión y fuego en el cráter. 
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5. — Gomo ayer. 

6. — A las 2 p. m. grande erupción, en el día vapor ligero. 

7. — A las 11 a. in., 4 y 5 p. m., erupciones grandes; 12, 4 y 
6 p. m., máximas erui)ciones. 

8. — A las 9 a. m., grande erupción ; 1.45 p. m. trueno, sin du- 
da con máxima einipción, calma después. 

9. — ^A las 5, 8 a, m., 2 y 4 p. m., eruiKtiones máximas. 

10. — A las 6 p. ni. erupción máxima. 

11. — A las 7.40, 12 y 6 p. m., erupciones máximas; á las 8.10 
y 9.15 a. m., grandes. 

12. — A la!» 7.50, 9.30 y 12.35, erupciones máximas. 

13. — A las 8.11 a. m. y 3.30 p. m., eiaip<*iones máximas; á 
las 6.30 y 8 p. m., grandes. 

14. — ^A las 6.45, 9, 9.10 a. m. y 6.30 p. m., erupciones gran- 
des; 8 a. m., 2.45 y 6 p. m., máximas. 

15. — A las 3.15, 5.45 y 6.20 p. m., erupciones máximas ; cu- 
bierto en la mañana. 

16. — A las 8 a. m. y 9 p. m., erupciones máximas; á medio 
día grande. 

17. — A las 6 p. m. erupción mediana. 

18. — ^A las 6, 6.30, 7 y 7.30 a. m., enipciones grandes, casi 
máximas; á 3 p. m. mediana. 

19. — A las 8, 10, 11, 12 a. m. y 2.20 p. m., erupciones gran- 
des; á la 1.30 p. m., máxima. En la tarde cubierto. Se dice que 
en la madrugada á la 1 a. m. erupción máxima con trueno. 

20. — A las 8 a. m., erupción máxima ; 6 p. m. emisión densa, 
á 9 p. m. grande. 

21. — Amanecieron huellas de erupción máxima, lluvia de 
ceniza en el Nevado; á las 7.30 y 8.30 a. m., erupciones gi'an- 
des, cubierto en el día. 

22. — Amaneció vapor de aspecto mediano; á las 9 se cubrió, 
á las 9.20 p. m. erupción grande. 

23. — (^ubierto en el día. 

24. — Como ayer. 

25. — En la madrugada ligera sacudida ; á las 10 a. m. erup- 
ción uu'ixinm, 4 p. m. otra máxima con trueno. 

26. — A medio día y en la tarde, eruiM-ionc*» máximas. 
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27. — En la nmdnigada erupción máxima, lluvia de ceniza, 
vapor de aspecto mediano en el día 3^ escorias. 

28. — Cubierto todo el día, entre las nubes se vieron tres 
huellas de máximas erupciones. 

29. — Como ayer. 

30. — Vapor muy denso amaneció; se cubrió á 9 a. m., 2 y 
5.10 p. m., erupciones máximas. 



Octubre. 

1.° — Cubierto en el día, á las 2 p. m. erupción mediana. 

2. — Vapor muy denso, al amanecer se cubrió á las 8 a. m. 

3. — A las 8.10 a. m., 6 y 9 p. m., erupciones grandes. 

4. — A las 5 y 9 p. m., erupciones grandes. 

5. — A las 8.30 y 10 a. m., erupciones máximas; cubierto lo 
demás. 

6. — No se vio erupción. El horizonte del volcán cubierto por 
polvo volcánico. 

7. — A las 5.40 p. m., erupción grande; 5.50, 8 y 8.45 p. m., 
medianas; 6.10 p. m., regular. 

8. — Cubierto en el día. 

9. — A las 6.30 a. m. y 6.15 p. m., erupciones grandes; cu- 
bierto en el día. 

10. — A las 6 a. m. y 5.30 p. m., eruiK-iones grandes. 

11. — Cubierto; á las 11 a. m., erupt»ión grande. 

12. — A las 6, 9 a. m. y 6 p. m., erupciones grandes. 

13. — A las 9 a. m. erupción grande, cubierto lo demás. 

14. Sólo al obscurecer st* vio emitiendo un poco de va- 
por. 

15. — Cubierto. 

16. — A las 12 a. m. y 6 p. m., erupciones máxinms. 

17. — Cubierto. 

18._Cubierto, á las 6 p. m. erupi-ión nu^liana. 

19.— A las 6, 6.45, 8.15, 9, 10, 11 a. m., 2, 4, 6 y 6.30 p. m., 
erupciones grandes. 

20.— En todo el día vapor muy denso, á las 6 p. m. erupción 

mediana. 
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21. — Cubierto, pero se notó continúa vapor denso. 

22. — A las 6 a. m. erupción máxima, en el día continuó la 
emisión densa. 

23. — Continúa la densa emisión constante de aspecto me- 
diano. 

24. — Como ayer. 

25. — Como ayer; á las 8 a. m. erupción máxima. 

26. — A las 5.45 a. m. emisión regular; continúa vapor cons- 
tante y denso. 

27. — Continuó vapor muy denso. 

28. — Además de su constante emisión den-sa, enipción me- 
diana en la tarde. 

29. — Lluvia de ceniza en la noche, vapor muy denso en el 
día, erui)ción reg:ular en la tarde. 

30. — A las 8 a. m. erupción mediana ; de 4 á 6 p. m., cuatro 
medianas, por la noche otras dos. 

31. — En la mañana erupción mediana ; 4.45 y 6.15 p. m., pe- 
queñas; 5.15 p. m., grande. 



Noviembre. 

1.** — A las 2 y 8 a. m., 2.30 y 9 p. m., erupciones máximas; 
lluvia de ceniza. 

2. — A las 6 a. m., 2.15, 7 y 8.30 p. m., erupciones máximas. 

3. — A las 8.15 a. m. y 6 p. m., erui)ciones máximas; 6.30 y 
5 p. m., regulares. 

4. — A las 7.45 a. m. y 7.45 p. m., erupcioneí* regulares. 

5. — A las 2 p. m. erui)ción regular, inactivo lo demás. 

6. — A las 6.30 a. m. erupción grande ; cubierto en el día. 

7. — Emisión pequeña en el medio día, inactivo el resto. 

8. — A las 9 y 11.15 a. m., erupc^iones grandes; en la tar- 
de dos medianas y dos regulares. 

9. — Vapor denso en sus horas de visibilidad. 

10. — A las 8.30, 12 a. m. y 5.30 p. m., erupciones grandes; 
7 p. m. máxima con lluvia cte ceniza. 

11. — A las 12, 5 y 8 p. m., erupciones grandes; á medio día 
lluvia de ceniza. 
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12. — A las 6.45, 12 a. m. y 5 p. m., eriipeion^s «rrandes. 

13. — A las 12.21 del día, erupc'ión máxima con trueno. 

14. — A las 2 p. m. erupción mediana. 

15. — A las 4.30, 5 y 7 p. m. erupciones máximavS, otra 
p:rande. 

16. — A la 1.30 p. m. erupción máxima, inactivo el resto. 

17. — A las 3 p. m. erupción máxima, 6 p. m. fí:rande. 

18.— Cubierto. 

19. — En el día vapor muy denso, a las 7 p. m. erupción 
máxima. 

20. — A las 7 y 10 a. m., erupción fi^rande; en el re«to del día 
vapor denso. 

21. — A las 9.30 p. m. trueno y erupción máxima, otros dos 
truenos en la noche. 

22. — Vapor muy denso en el día, á las 6 y 6.30 p. m. erup- 
ciones meilianas; 5.45, 7.20, 10.12 y 12 a. m., enipciones me- 
dianas; 9.19 a. m. enipción grande. 

23. — Al amanecer, restos de erupciones medianas; emisión 
en el día, por la tarde algunas erupciones medianas. 

24.— Cubierto. 

25. — A las 8.57 y 2.48 p. m., erupciones medianas; 9.43, pe- 
quefíai; 10.45, regular; regulares en la tarde. 

26. — Emisión débil en el día, cnbierto algunas horas. 

T.íOS días 27, 28, 29 y 30, por presentar sólo algunos vapo- 
res y unas pocas erui)ciones medianas. El 27 á 8.35 p. m. erup- 
ción máxima^ 

Diciembre. 

1." — En todo el día estuvo emitiendo vapor denso. 

2. — C3omo ayer. A las 9.30 erupción grande, 9.45 y 9.57, pe- 
queñas. 

3. — Como ayer. A las 10.30 erupción regular, 12.21 grande. 

4. — Del 4 al 10 así se resume el estado del volcán: activi- 
dad casi sin interrupción, con erupciones peqneflas, regulares 
y medianas, falta de derrames y algunos ruidos de escasa in- 
tensidad. 

11. — Los días 11 y 12 cubierto. 
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13. — Vapor denso en el día. 

14. — Amanecieron restos de erupción máxima ; á las 9 a. m. 
erupción mediana, vapor dení?o en todo el día. 

15. — ^Vapor denso en todo el día. 

16. — A las 10.10 a. m. erui)ción mediana, en el día vapor 
denso. 

17. — En todo el día vapor denso en forma eruptiva. 

18. — Emisión continua de vapor denso, en la tarde de aspec- 
to mediano y constante. 

19. — ^^^apor denso en toda la mañana, en la tarde inactivo. 

20. — Los días 20 y 21 casi cubierto. 

22. — A medio día vapor denso en forma eruptiva, en la ma- 
ñana y tarde inactivo. 

23. — En la mañana inactivo; á las 2 p. m., erupción máxi- 
ma; en la tarde vapor denso. 

24. — A medio día y en la tarde, vapor denso en forma 
eruptiva. 

25. — Sólo á medio día vapor denso, en la mañana y tarde 
inactivo. 

26. — Desde este día hasta el 31, sólo se observa emisión 
densa con grandes intervalos de inactividad y falta completa 
de deiTames. 



AÑO DE 1904. 



Enero. 

1° — Desde el día 1."* hasta el día 8, emisión continua en 
poca cantidad. 

8. — IjOs días 8, 9 y 10, erupción mediana continua ; el día 
10 se vio toda la noche en ignición parte de la nul)e de emisión. 

11. — Ijoh días 11, 12, 13 y 14, vuelve á dominar el estado de 
emisión continua. El 11 en la noche volvió á verse en ignición. 

15. — Erupción regular en la mañana y salida continua en 
la tarde. 

16. — Observable habita 11 a. m., con emisión que aumentan- 
do se hizo regular. 
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17. — Erupción mediana continua, en la noche se vio fuej^o 
en la nul)e. 

18. — Emisión continua regular; 4.30 p. m., erupción rej^u- 
lar, en la noche fiíego. 

19. — Se oli«ervó hasta medio día con emisión débil con- 
tinua, 

20. — Erupción píHiueíía continua. 

21. — Como ayer. 

22. — Amaneció erupción pequeña; á 8.20 a. m., inactivo; si- 
guieron pequeñas emisiones. 

23. — Inactivo. A lais 7.10 pequeño derrame, algunas emisio- 
nes débiles en el día. 

24. — Emisión regular continua. A las 10 a. m. se hizo gruesa. 

25. — Emisión pe<iueña continua; á las 8.25 aumentó. 

26. — Erupción pequeña continua. 

27. — A las 6.30 emisión regular, en la tarde algunas erup- 
ciones pequeñas. 

28. — Emisión débil continua, algunos aumentos pequeños 
en la tarde. 

29. — Desde el día 29 hasta el 31, emisión débil continua. 

Febrero. 

1.** — I>esde el 1.** hasta el 4, emisión débil continua; el día 
2 á las 2.18 p. m., erupción pequeña con derrame. 

5. — Erupción pequeña continua, aumentó algo al medio día. 

6. — Erupción regular continua, en la tarde aumentó un 
poco. 

7. — Erupción wntinua algo gruesa y pequeña. 

8. — Emisión débil y continua, 

9. — Emisión débil continua. 

10. — En la mañana inactivo, en la tar<le emisión algo gruesa. 

11. — Emisión débil y <*ontinua, en la tarde aumentó un poco. 

12. — En la mañana erupción continua, en aumento hasta ser 
mediana. 

13. — Los días 13, 14 y 15, emisión continua y pequeña. 

16. — Emisión gruesa y continua hasta medio día; en la 
tarde apenas visible. 
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17. — Los días 17 y 18, emisión apenas perceptible. 

19. — Desde este día hasta el 26, emisión débil y continua. 

26. — En la mañana emisión que aumentó hasta ser regular, 
en la tarde cubierto. 

27. — Emisión gniessa toda la tarde y también en la mañana. 

28. — Como ayer. 

29. — Amaneció emisión gruesa que fué aumentando hasta 
ser regular. 

Marzo. 

1.° — Emisión gruesa todo el día, en la tarde aumentó mucho. 

2. — Al amanecer débil, después aumentó hasta ser regular, 
mí en el día. 

3. — Emisión gruesa continua del SE. todo el día. 

4. — Amaneció emisión débil que se hizo gruesa en el día. 

5. — Amaneció emisión gruesa y continua. 

6. — Amaneció emisión débil que se hizo gruesa y duró todo 
el día. 

7. — Emisión muy gruesa. 

8. — Por la mañana emisión continua que fué en aumento, 
regular en la tarde. 

9. — Inacción; á las 8 a. m. emisión continua de pequeñas 
masas de vajKxr. 

10. — ^Amaneció débil, en la tarde aumentó. 

11. — Amaneció débil y continua, aumentó hasta ser media- 
na á medio día y así en el día. 

12.— Cubierto. 

13. — Emisión gruesa y continua, se cubrió á medio día. 

14. — Emisión gruesa y continua hasta 8.30 a. m. ; á las 
6.30 p. m., se vio rodar bloque en ignición. 

15. — Emisión gruesa y continua. 

16. — Emisión peciuefía y continua, gruesa en la tarde; á las 
6.55 a. m., iK^iueflo derrame. 

17. — Amaneció débil y continua ; 2 p. m., gruesa y cumulosa, 
después se debilitó. 

18. — Todo el día emisión débil. 

19. — Como ayer; á la 1.5 a. m. pequeño derrame. 



192 SEVERO DÍAZ. 

20.— Los día« 20 y 21, emisión débil ; el 21 á 5.25 p. in., pe- 
queño derrame. 

22. — Emisión débil todo el día ; á las 2 p. m. se hizo gruesa. 

23. — Los díais 23 y 24, emisión débil y continua. 

25. — Desde este día hasta el 31, el estado fué de emisión dé- 
bil (lue tenía ligeras interruixáones; el día 30 fué inaetivo casi 
todo el día. 

Abril. 

Se i*esume así el mes de Abril: emisión continua de vapor, 
de agua, formando nubes eumulosagt. La emisión anmnecía ge- 
neralmente débil, síe hacía nuls ó menos gruesa entre v] día y se 
debilitaba al caer la tarde. En los días 5, 17, 21, 22, 23, 24, 27 
y 28, amaneció muy gruesa ; en los días 4, 14, 15, 18, 19, 2(5 y 29, 
grut«a; en los días 2, 3, 6 y 11, delgada; 1.°, 7, 8, 9, 10, 12, 
16, 20 y 25, débil, ó muy débil ; el día 13 amaneció volcánico. La 
mayor actividad fué en los días 27 y 28, en que la emisión tuvo 
aspecto de mediana. 

Hayo. 

Se resumen las observaciones vulcanológicas en lo siguiente: 
Ilasta el día 10 emisión débil y continua de vapor de agua. 
Esta emisión aumentaba entre el día y se debilitaba al caer la 
tarde. Del día 11 al 19, emisión muy gruesa y continua de vapor 
de agua igualmente. I>a actividad volcánica aumentó considera- 
blemente, pues en el día la nube de emisión presentaba el aspec- 
to de una eruiK*ión grande; del 21 al 31 la emisión fué gruesa y 
c<mtinua. 

En la primera y segunda década UhiIk) algunos derrames po- 
co considerables. A ñnen de la wgunda hubo, entre la noche, al- 
gunos ruidos volcánicos. 

Jnnio. 

Las obs(»iTaciones vulcanológicas se resumen en lo siguiente: 

Estado de emií^ión, gruesa, muy grueisa y casi continua. La 

materia de emisión fué vajxvr de agua, á juzgar por la parte tan 

considerable que tuvieron las nubes de emisión en la formación 

de las nubes de lluvia. 
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En los días <le mayor actividad se escucharon algunos ruidos 
volcánicos. 

Según infonncíi recibidor, en las innuMliaciones del volcán 
como si trozos de ro^ca cayeran en laK profundidades de la cavi- 
dad volcánica. 

Julio. 

Se resumen las observaciones vulcanológicas en lo siguiente: 
Estado de emisión : continua y generalmente gruesa. 
Se oyeron ruidos volcánicos en los días de mayor actividad, 
sobre todo á fines del mes. 

Agosto. 

Las observaciones vulcanológicaí^ se resumen en lo siguiente : 
La materia de emisión siguió siendo el vapor de agua, que 
ha contribuido en gran parte á las fornmciones cumulosas que se 
observan sobre ó cerca dé lo*i volcanets, (¡ue se han (^tado resol- 
viendo en lluvia ahí mismo. 



Septiembre. 

Se resumen las observaciones vuh*anológicas en lo siguiente: 
E%stado de emisión: continua y regular con aumentos eu los 
días precedent(*s al mal tiemi>o. La materia de emisión siguió 
siemlo como en los mesc^ anteriores, vaiM>r de agua. 

En la tercera década hubo algunas erupciones iXHiueíías; en 
los días 24, 25 y 26 se (escucharon algunos ruidos volcánicos poco 
intensos, lo cual acusaba claramcMite un aumento eu la activi- 
dad volcánica, precnlente al t(Mni)oral obs^^rvado en los días 27 
y 28, y cuyo centro estaba en el l*a<íflco, frente á la costa de Si- 
naloa, el día 27. 

Octubre. 

Se resumen las obsi^rvaciones vulcanológicas en lo siguiente: 
Estado de emisión: regular, casi jK*quena, continua. En las 
nmfíanas se observaron algunas (»rupciones jK^juenas. 
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Noviembre. 



Hasta el día 11 doiiiínó el estado de emisión «íniesa, obser- 
vándose en lais mañanas alf^nnas emiMÍoní^ jK^queíias. 

En la 2.** década aumentó la actividad, ol^senándose emi- 
sión <»:m(*8a, casi continua; el día 12 la emisión fué de carácter 
eruptivo, habiendo además frecuentes derranu^s. En la noche se 
observó erup<-ión «grande con derrame abundante y al«:unos re- 
ía mpa}»:os. 

En la 3.*^ década la nebul<mi(Uid atmosférica impidió la ob- 
servación comi)leta ; i>ero puede decirse (pie dominó el estado de 
emisión al^o «ximesa. 1)H 24 al 28 se obsenaron den-ames regu- 



lare« y algo frecuentes. 



Diciembre. 



1.*^ Década. — Emisión continua débil del 1." al G, y algo grue- 
sa en los díaí< 9 y 10. Tubiei-to loi^ días 7 y 8. l>errames general- 
mente pe(|uefio«, más frcH^-uentí^s el día 5. 

2.* Década. — EJmisión débil y continua ; gruesa en los días 13 
y 14 y del 18 al 20. Derrámeos píHiueiios en los días 11 y 13. 

3." Década. — Emisión débil y continua, olHservándo^je tan só- 
lo en las lU'imeras ¡horas de la mañana. La nebulosidad cumulo- 
sa impidió, además, la observación de derrames. 



AÑO DE 1905. 



Enero. 

Se resumen las observaci(mes en lo siguiente: 
Estado de emisión: continua, algo gru<*sii ó gruesa. En la 
2.'* y 3.* ilécadcus hv ob^iervanuí frt»cuentes y jh*(iu(m1()s deiTames 
al SW. 

Del 14 al 17 la nube de emisión formó una larga faja, que ge- 
neralmente se i)eiHlía en el horizonte. 
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El día 19, como á las 2 a. m., w^ escuchó una detonación, al 
parecer volcánica, de re<i:ular int<nisidad. 

Febrero. 

Estado de emisión : continua y «generalmente al^^o gruesa. Se 
ol)íaervaron casi diariamente aljíunos derrames pequeiíos ó repu- 
lan^, principalmente en la 1.*^ (juincena. 



Marzo. 

1.* Década. — íJstiulo de emisión continua: del«:ada en los 
días 5, O y 10; alj^o jíruo-a, P, 3 y 4; í^ruesa, día« 2 y 6; muy 
íjruesa día 7. El día S la neUul(rsi<la(l atmosférica impidió la ob- 
servación. Derrames escasos Iok días 2 y 5. 

2.*^ Dfécada. — Estado de emisión continua: delicada en los 
días 17, 18 y 20; alj^o gruesa, 11, 12, 13, 14, 15 y IH; el día 19 la 
nebul(Ksidad atmosférica impidió la ol^senación. Derranu^s me- 
dianos, 13, 14 y 20; frecuentes en vv^tc último día. 

3.*^ Década. — listado de emisión continua: débil el día 22; 
delgada el <lía 25, 27 y 29. Algo gru<^a los días 21, 23, 2() y 28. 
El día 30, al parecer inacción volcánica. El día 31 la nebulosi- 
dad atnu>sférica imi)idió la obsía-Aación. Derrames escasos, días 
21, 24, 25 y 20; grande el 29. 

Abril. 

1.* Década. — Bmisión delgada ó algo gru<vía, continua. 

Se olisen'aron en casi toda la déca<la erui)ci<m<^ peiiueílas y 
poco frecuentes y derrames escasos. 

2.* Década. — Días 11, 12 y 13, emisión débil y continua. 
Días 14, 15 y 16, emisión delgada y continua; días 17, 18, 19 y 
20, emisión gi'uena, generalmente continua. Se observaron ade- 
más algunas eruiK-ion<*s iK^iueíiaK y algunos derrames e.^nasos. 

3." Déíwla. — Del 21 al 20 la emisión se debilitó y la calina 
impidió su observación ; el día 27 solamente se obsenaron fn^- 
cuentes eruiM^iones [HM|uenas; en los días 28, 29 y 30, emisión ca- 
si continua débil y d(»lgada ; el 30 con canicter eruptivo. En to- 
da la década se observanm algunas erupcion(*s pe(iueiiaí^, los de- 
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rrames fueron escasos, principalmente en la segnnda mitad de 
la década. 

Hayo. 

1.*^ Década. — Emisión débil. En los días 7 y 10 la emisión 
fué muy fz^rue^ía y dé carácter eniptivo. 

2.* Década. — Emisión débil en lai^ primeras horas de la ma- 
ñana ; |2Tii^í*í^ y de carácter eruptivo n\ lo restante del día. Hu- 
bo erujK-iones })e<|uefías los días 14, 15, 17 y 20, y derrames los 
días 13, 15 y 18. 

3.* Dlécada. — Las emisiones fueron generalmente delgadas en 
la mañana y gru(*fías al medio día y de canu^ter eruptivo. Hubo 
erupciones pequeñas* lo*s días 23, 2(5 y 30; el 22 la calina impidió 
la obsí^rvación. 

Junio. 

1.* Dé(*ada. — ObsciTable isola mente (»n las primeras horas de 
la mañana. Emisión delgada los días 1." y 8, algo gruesa los días 
3, 7 y 10, gi*uesa lois día^ 2 y 4. 

2.* Década. — Observable á interi-aJos. Emisión delgada los 
días 13, 14 y 15, algo griiesa los días 10, 18 y 19, gruesa \<m días 
17 y 20. La« uuIk^ impidieron la obsc^rvación completamente los 
días 11 y 12. 

3.^ Déc:ada. — ()l)(servable solamente en las primeras horas de 
la mañana. Emisión delgada los díars 22, 26 y 27, algo gruesa los 
días 21, 23 y 30, gruesa los días 28 y 29. (^ibierto \<m días 24 y 
25. Enip(*ión pí^iueñael día 22 á las 9.30 a. m. 

Ohserración, — Cremos (lue entre el <lía las emisiones han au- 
mentado, (romo se ha obsc^nadó anteriormente, y como lo prueba 
el hecho de obser\'ars(^ á veces gramles nubes de emisión entre 
las nubes atmosféri(*aí^ acumuladas en los volcanes. 



Julio. 

1.* Década. — Cubierto los días 1.'', O y 9. Emisión delgada y 
continua, obser\'able solamente en las primeras íhoras de la ma- 
ñana, los días 8; gruesa los días 2, 5, 7 y 10; más gruesa el día 3. 

2.*^ Década. — Obsi^rvable solamente algunas horas durante 
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el día. Emisión <lel<2:a<la los díaK 12, 14, 15 y 19; delgada^ días 13 
y 16; gruesa, días 18 y 19 ; nniy gnu*sa los días 11 y 17. Los días 
11, 13, 14 y 18 erupciones pequeñas; el inií?mo día 18 derrame 
de escorias. 

3.* Década. — Día 21 cubierto; en los demás días sólo visible 
algunas horas; días 22 y 23 emií^ión delgada ; gru(*sa los días 25 
y 30 ; gniesa, en i>arte, lo« días 24 y 27 ; los días 26, 28 y 29, débil ; 
día 31 emisión delgada. El día 29 A las 8 a. m. y 31 A las 6 p. m. 
erupciones i>eq nenas. 

Xíifii, — La emisión ha sido (*ontinua toílo el me^. 

Agosto. 

1.* Década. — Emisión delgada y continua los días 3, 5, 6, 8, 
9 y 10; muy delgada en la mañana y muy gruc^Ka en la tarde; el 
día 2 algo gruesa en las primeras horas de la mafíana y muy 
gruesa A medio día el día 1.^; días 4 y 7 cubierto; día 10, erup- 
ción pí^iuena A las 5.30 a. m. 

2.^ Década. — Emisión <lelgada y continua los días 12, 13, 18 
y 20; algo gmei«a y continua los días 14 y 17; gniesii el día 19. 
El 17 A las 6.45 p. m. hubo derrame abundante. 

3.** Década. — Emisión delga<la y continua los días 21, 23, 24, 
26, 27, 28 y 29; algo gruesa el 25 y 30. Días 22 y 31 cubierto. La 
ol)S(^rvación ha sido interrumpida diariamente iK)r nul>es atmos- 
féricas. 

Septiembre. 

1." Década. — Emisión delga<la los días 4, 7, 8 y 10; algo gnie- 
sa lois días 3, (J y 9; gruesa los días 2 y i\. Erup<ión i)e<]uena el 
<lía 7 A las 7 a. m. 

2.*^ Década. — Emisión delgada los días 16, 18 y 19; algo grue- 
sa los días 11, 16 y 17; gruesa el día 20. Erupción peíiueíía los 
<lías 15, A las 7 a. m. y el 16 A las 6 a. m. En los días 12, 13 y 14, 
cubierto. 

3.* Década. — Emisión delgada los díai«i 22, 23 y 25; algo grue- 
sa los días 21 y 24; gruesa los días 2(), 27 y 30. I^os días 28 y 29 
cubierto. 
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Octubre. 



1.* Déraíla. — Riiiíhíóh (loloa<la ol día fi; alfjo nrruesa los días 
1.**, 5, 7 y 8; gniosa. Iíks días 4, 9 y 10; lofi días 2 y 3 cubierto; ol 
día l.^-enipcióii p^iiuMla; ol 10, fíramlo. 

2.** Dorada. — Emisión débil ol día Ifi; dol^rada, poro anmon- 
taiido on ol día, los días 11 y 12; aljjo ji:nu»sa los días 13, 14 y 
15; aparonto actividad ol día 20. KriiiM-ión i)(H|iiona ol Ifi. Los 
días 17, 18 y 19, cubiorto. 

3.*^ D^oi-ada. — Kmi.sión débil los días 22, 24 y 25; delgada los 
días 20, 27 y 28; alijo griu>sa hiH días 29 y 30. En los días 2(5 y 
28 la omisión anmontó c<msidorablomonto (Mitro ol día. El día 27, 
A las 6, ornpción ])o(|nona; ol 28, a las 5, «»:rand(\ El 21 inactivo; 
ol 22 cnbiorto. 

Noviembre. 

1.** Déiada. — l»s días 5 y 10 ajiaronto ina<-tivida<l; los días 
3, 4, 5, O, 7 y 9, omisión delgada, visible en to<lo ol día; día 1.% 
omisión grnosa on pai-to; <lía 2, omisión gnuisa. El 8 so ol>s(*n'ó 
ornpción iMHiueña. 

2." Década. — Día 14 inactivo; día U\ omisión <lolga<la; días 
11, 12, 19 y 20 omisión algo grn(*S4i ; día 13 onipción i>0(inona. Los 
díiis 15 y 18 cnbiorto. lín i^sto nltim<><lía, on la no(*ho, so oyeron 
frocnenti^ <lotonaciones y rui<los volcáni<M)s do nu^liana inten- 
sidad. 

3.*' Década.— Días 23, 2Í) y 30, inactividad; día 25, en las pri- 
meras borasy 28, on la tanlo, omisión débil; <lía 21 omisión del- 
gada; iVvds^ 22 y 24 omisión algo grnosa; día 22, á las 9 a. m., 
ornix'ión iKM|nena. En los días 2() y 27, cnbi(n*to. 

Diciembre. 

1.^ Década. — Emisión débil, observable: día 1.^ todo, oí día 
y en la noche; días 2 y 8, pocas horanJ. Emisión delgada bxs días 
7 y 10 al caer la tanlo. Emisión algo grnosa ol día 4, de 5 á 8 
a. m. ; día 5, todo el día ; día O, en las jirimeras horas de la ma- 
iíana. Ernpcionos pecinonas los días O, 7 y 10. El <lía 3 (^ibierto y 
el 9 inacción. 
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2.^ Década. — S^ obscn-ó eiiiisión débil el día 5 en las prime- 
ras horaes de la luafiana; ^riu^i el KJ en la mañana. El día 20 
erniK*ión ixMjnena. Inacción lo*^ día» 13, 15 y 18. Cubierta) los días 
12, U y 19. 

3.*^ Década. — Emisión al^o ^rnesa áv coi-ta dnra(*ión el día 
23 en la mañana. Enipciones frecnentes, ije<i nenas, los días 28 y 
29 ; el 21 A hus 4 p. nL ; el 22 íi las 2 p. m. ; el 23 á las 9 a.m. y el 
30 á las 4.30 p. nL En estot? días no hnbo más actividad. Inac- 
ción los días 24, 25 v 31. Cnbiei-to los días 2G v 27. 

Guadalajara, Marzo de 1006. 

Pkro. Severo Díaz. 
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